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Cobertizo 
onotoríi 
autoportante 


de chapas curvas de fibrocemento. 


+ A dd 
Indicado para viviendas económicas, obradores, campamentos, 
graneros, exposiciones, quioscos, galpones rurales, garages, etc. 
Se entregan listos para armar (chapas y viguetas perforadas y cortadas) 
con los bulones, tuercas y arandelas de fijación. 
Económicos, sólidos, son desmontables y de duración ilimitada. 
No requieren gastos de manutención (pintado, etc.) 
Solicítelos a su habitual proveedor. 


Fabricados en A 
n Justo DONT, 117 6d o oncicas do BuesosAlrés 
le Mayo - 5? piso 
ri o Tel. 33-4501/2/3 


S.A.1.C, 


Producidas y garantizadas por: . 
FERRUM S:A. de Cerámica y Metalurgia 
España 496 . Avellaneda - Pcia. de Buenos Aires. 


La técnica del aire acondicionado es también una cuestión de desarrollo. 


Desarrollo Luwa 


Solo se puede desarrollar un producto 
cuando se conocen perfectamente to- 
das las condiciones en que ha de de- 
sempeñarse, todas las exigencias a que 
se le someterán, y todas las posibilida- 
des que la tecnología moderna ofrece 
para su realización. Para eso hace fal- 
ta un íntimo conocimiento de la indus- 
tria o de las necesidades del. futuro 
usuario. 


Resultado: Incorporamos al Parque In- 
dustrial Nacional toda una moderna lí- 
nea de productos desarrollados espe- 
cificamente para el Aire Acondicionado: 
Centrales de mampostería y modulares; 


lavadores de velocidad convencional y 
de alta velocidad pat. “LUWA”0; con- 
ductos para distribución de aire satu- 
rado y sobresaturado; aparatos y ter- 
minales “fan 8 coil”, de inducción y 
de alta velocidad; filtrado automático 
de agua y de aire; torres de enfria- 
miento; y cuanto más pueda precisarse. 


He aquí la razón porque conviene lla- 
marnos; porque se obtienen los mayo- 
res beneficios de una instalación de 
aire acondicionado, a través del desa- 
rrollo de Sempere y Cohen y de LUWA 
AG de Suiza. 


La técnica del aire acondicionado es asunto nuestro 


SEMPERE € COMEN 


ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE PARA 
EL CONFORT HUMANO Y PROCESOS INDUSTRIALES. 
COMPONENTES E INSTALACIONES. 


. 
JOSE EVARISTO URIBURU 249, BUENOS AIRES, 
TELEFONOS: 46-5661/62/66/67 

AV. CENTENARIO 1551, QUILMES (Pcia. Bs.As) 
TELEFONOS; 253-4076/77/78/79/70 


LICENCIAS EXCLUSIVAS EN TECNICA DEL AIRE PARA LA 
REPUBLICA ARGENT UA AE ze SUZA 
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ión de este número. Agradece también la colaboración del zeñor 
Julio Carrizo (h), dibujante de los gráficos del Código Rector utilizados. 


Tapa: Diseño de María Alejandra Colombo (4 años). 


Ahorre aislando con Vidrotel 2 


] En el caso recuadrado, 
sin aislación se pierden 
46.800 cal/h. 


Aislando con Vidrotel 
se recuperan 


Caso: 


1caldera de 12 m? 
y estas cañerías: 


43.200 cal/h. 
10 metros ñ s 
15 metros Si la caldera trabaja 
20 metros las 24 horas, : 
30 metros la inversión en aislar 


con Vidrotel se 
recupera en 125 días. 


Procedencia: 
CAPDEVILLE 
Mendoza 


Vidrotel es el líder absoluto en aislación termo- 
acústica. Vidrotel es producido exclusivamente 
por VASA a partir de finas fibras de vidrio. 
Pida a VASA manuales, reports de obra 

y diagramas de cálculo para aumentar 

la rentabilidad de sus instalaciones y obras 
aislando con Vidrotel. 


Wi: <= 


Vidriería Argentina S.A. 
Corrientes 1386 -Tel. 40-3481/86 -Buenos: Aires 


EN ORBITA! 


CAL AEREA HIDRATADA 
en bolsas de papel 3 pliegos con 30 Kgs. 


CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S. A. 
Florida 1 - 4to. piso - Tel. 33-1521 al 28 

C. Correo No 9 Córdoba - Tel. 36-431/434/437 
C. Correo N* 50 Mendoza - Tel. 14338 
DEPOSITO: Parral 198 (Est. Caballito) 


“SIEMPRE LISTOS!” 


Perfiles y accesorios LINEA ALUMINIO HERRERO 
para el armado de sus aberturas. Siempre listos 
para cubrir las exigencias de su proyecto rapi 
mente y en las cantidades que necesite 
Perfiles y accesorios para el armado de: 
Ventanas corredizas, proyectantes, banderolas y 
guillotinas. 
Puertas corredizas, de rebatir y vaivén. 
Paños fijos y vidriados. Divisores de oficina, 
Cubre bañeras. Parasoles. Cortinas de enrollar. 
+ Gran versatilidad de aplicación. 
+ Menor peso. Economía de transporte 

manipuleo e instalación. 
+ Mayor resistencia por su diseño. 
+ Gran rapidez y simplicidad de armado. 
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+ Mínimo mantenimiento. 
+ Menor costo por abertura. 


KAISER 


INDUSTRIAL y COMERCIAL S.A. 


DIVISION ALUMINIO 
Florida 234 - piso 12 Bs. As. 
Tel. 49-0243/47 45-2093/2167/1804/2172/2014 


DISTRIBUIDORES OFICIALES: 


ACEROTUB CUYO S. A. - Cervantes 2330 - Tel. 22-1569/5101 - Godoy Cruz 
Mendoza + FORTE Y ORLANDINI S.A, - Tucumán 2483 - Tel. 38-6900 - 39-9611 
1391 - Rosario « HIERROMAT S. A. - Alsina 665 - Tel. 33-4051/5 - Buenos Aires 
MATERMET S. A. - Balcarce y M. Benitez - Tel. 10555 - Salta « MIDLAND 
COMERCIAL S. A. - Perú 590 - 50 Piso - Tel. 33-7091/9 - 7065/9 - Buenos Aires 
OKS HNOS. Y CIA. S. A. - Paseo Colón 275 - 9 Piso - Tel. 30-2155/1901/4648 
4639 - Buenos Aires. 


Solicite información a n/departamento técnico, 


KAISER 1. y C.S.A., Div. Aluminio Florida 234 - Capital 


Nombre 


Dirección 
Localidad el 


Razón SociaVEmpresa 


LP IN ] 
INDUSTRIA PUBLICITARI! 


Visítela 


en el CENTRO DE LA 
CALLE SARMIENTO 
(Sarmiento 1172 

Buenos Aires) 

Lunes a jueves de 13 a 21 hs. 
Viernes de 13 a 22 hs. 
Sabado de 17a 24 hs. 
Domingo de 17a 22 hs. 


'reanización y realización 
ditorial STANDS VIDA ; 


invierta con 
seguridad en 
| ACEPTACIONES 
¡BANCARIAS 


INTERESES SUMAMENTE COMPENSATORIOS 

Y EL RESPALDO DE LA INSTITUCION BANCARIA 
MAS ANTIGUA DEL PAIS. 

CONCURRA A CUALQUIERA DE NUESTRAS 
CASAS O SUCURSALES PARA CANALIZAR SUS 
INVERSIONES. 


BANCO DE LA 
PR ROVINCIA DE 
'UPBUENOS AIRES 


Ah. 


SI CADA PROYECTO REQUIERE 
UN TIPO DE VIDRIO PLANO 
DIFERENTE, NOSOTROS 
PODEMOS AYUDARLO 


Tenemos 16 dibujos distintos 
varios de ellos en color que 
contemplan las soluciones a 
problemas importantes de un 
edificio: 


* la incorporación de la luz natural 


+ la aislación acústica * azul 
+ la posibilidad de crear * verde 
ambientes privados + amarillo 
+ el costo Solos o combinados, en gran 


4 paneles o pequeños trozos. 
TAMBIEN EL COLOR IMPORTA  “ePende del proyectista. 


Para decorar interiores, para ¿PORQUE UN VIDRIO FANTA 
dividir espacios, para colorear la 
luz que entra por las ventanas. Porque es resistente a los 


Hay tres tonos,además de incoloro: abrasivos domésticos y 


* El vidrio fantasía es un vidrio plano laminado con diseño impreso 


asféricos. Además no es 

able. Bajo la acción 
jalor solar no se deforma ni se 
Hora. No necesita ser pintado. 
lavada ocasional es suficiente. 


ILMENTE, EL COSTO 
PORTANTE 

de sus grandes ventajas es, 

isamente, que en relación con 
productos de la construcción 


el vidrio fantasía es económico. 
Por eso también sustituye a la 
mampostería, al hierro (en puertas 
y ventanas), a la madera 


(en muebles, mamparas, etc.). WIXA 

COMO SE PUEDE SABER MAS VASA 
SOBRE VIDRIO Vidriería Argentina S. A. 

Con una visita a nuestras oficinas Corrientes 1386 


o en su lugar de trabajo o Tel. 40-3481/86 
por teléfono, como le convenga. Buenos Aires 


Nosotros preferimos verlo 
personalmente. 
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Conductores “ECA”: 
energía “sellada” 

para la industria 

de la construcción 


Levante edificios y vi- Cordón flexible para 
viendas con la máxima campanillas, teléfo- 
seguridad y óptimo nos, conexiones de 
rendimiento de las ins- artefactos, radios, 
talaciones eléctricas: etc. 
coloque conductores  - Cables para ascen- 
“ECA" aprobados con  sores. 
el sello de conformi- Cables de bajada 
dad IRAM, de antena de TV, 
- Alambres y cables especiales para in- 
para instalaciones fi-— temperie y para em- 
jas interiores de edi butir en cañerías, 
ficios, 


Conductores Eléctricos “ECA” 


Dirección General 
de Fabricaciones Militares 
FMVCE E-C-A 


Carlos Fiorito 950 = 


Avellaneda 
Pcia. de Buenos Aires 
T.E. 208-1231/3 


equipamiento preescolar 
amoblamiento infantil 


Exposición y Venta al Público: 


Av. MITRE 1276 - FLORIDA - TEL. 760-3582 


EUGENIO GRASSETTO $. A. 


CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, COMERCIAL, FINANCIERA Y 
AGROPECUARIA 


Colaboró en la ejecución de la obra: 
ESCUELA NO 1 “CASTELLI” 


RECONQUISTA 513 - 3? PISO 
TEL. 32-4018/19/10 
BUENOS AIRES 


Esto es 
Styropor 


Usted conoce estas perlas. Pero 
posiblemente no sepa que fue 
en los laboratorios de BASF 
donde se descubrió —en 1951— 
que las particulas de poliestire- 
no que contienen un agente de 
expansión, al ser calentadas, 
aumentan su volumen, formando 
una espuma de bajo peso es- 
pecifico aparente. 

Asi nació O Styropor, el polies- 
tireno expandible que BASF 
Argentina suministra en forma 
de materia prima para ser trans- 
formado por diversas firmas que 
luego lo expanden y moldean 
para obtener cuerpos livianos, 
resistentes y altamente aislantes. 
Sus excelentes cualidades co- 
mo aislante térmico, su resis- 
tencia mecánica, su mínima 
absorción de la humedad y su 


bajo peso especifico, convierten 
a OStyropor en un elemento 
insustituible en el mundo de hoy. 
OStyropor se emplea en la 
construcción en general, en cá- 
maras frigoríficas, en envases y 
embalajes y en un sin fin de 
aplicaciones. 


Hay un técnico de BASF 
Argentina a su disposición 
para brindarle el más completo 
asesoramiento. 


BASF Argentina S.A. 
Departamento Plásticos 
Av. Corrientes 327 
Tel.: 32-9491/96 
Buenos Aires 


CENTRO DIDACTICO 


de W 


a 


Los tubos para 
la construcción son 
buenos cuando 
no envejecen. 


Para la instalación de calefacción y 
circuitos de agua caliente y fría, use 
tubos Famieca 85, de aleación de 

cobre. Por su cuidadosa 
elaboración mantienen sus 
propiedades, son resistentes a la 
corrosión y no forman 
incrustaciones. Fáciles de instalar 
y muy flexibles. Vienen 
preparados con sistema de unión 
a enchufe y a rosca. 


Y son, básicamente, de larga vida, EQUIPAMIENTO INTEGRAL para jardines maternales, 

Esto es lo más importante. guarderías y jardines de infantes. Pupitres para gra-| 
dos. Elementos esculturales de destreza física para 

FAMIECA 85 exteriores ? 


Tubos para instalaciones de la 

construcción. Aprobados por Ay. CORDOBA 3843 - BUENOS AIRES - TEL, 86-3380| 
O.S.N. Resolución 20.139. 

Venta en nuestros distribuidores 
oficiales. . 


HORMIGON ARMADO 


ESTRUCTURAS ESPECIALES 


BERTONCINI 


Dirección SALCIF y Mo 
General de 

Fabricaciones Representante Técnico 
Militares 


Fabricados por ECA, 
Carlos Fiorito 950, 
Avellaneda. Tel. 208-1231/3 


JORGE SCIAMMARELLA - Ingeniero Civil 


Bmé. Mitre 2363, P. 19 Tel. 47-5342 
CAPITAL FEDERAL 247-0673 


INFORMACION 


TECNICA REVISTAS DISEÑO LIBROS CURSOS 


Construcciones 


N? 252 - Marzo-abril de 1975. 
SUMARIO: 

Unidad NS 6 de la Central Costa: 
nera de Segba (358); Cinco torres del 
Banco Hipotecario Nacional en Wilde 
(372); Autopista Londres-Yorkshire 


Como un valioso aporte a 
la solución del problema ha- 
bitacional se levanta en el 
Gran Buenos Aires, en el par- 
tido de Avellaneda, localidad 
de Wilde, un conjunto for- 
mado por cinco torres desti- 
nadas a vivienda, 

El grupo habitacional está 
incorporado como comple- 


ae = == 


mento urbano a la población 
de Wilde y se halla emplaza- 


do en un terreno en cuya 
elección se han tenido en 
cuenta las cond'ciones de ac- 
ceso, transportes y equipa- 
miento comunitario. Comple- 
tan las obras, una ampl'a pla- 
za de juegos para niños y 
una guardería infantil. El 
detalle constructivo de las 
distintas torres, con planos y 
dibujos de fachada constitu- 
yen uno de los enfoques 
escogidos para este número 
por la Revista Construccio- 
nes. 


Completa la presentación 
una nota sobre las obras que 
se están ejecutando en la 
Central Costanera de Segba. 


Comjunto — habita Villa Tran 
wuil de vi 
vienda y Urbanismo (24); Conjunto 
Habitacional Chacofi, Resistencia, pro- 
vincia del Chaco, Flora Mant 
otros (41); Unidad de Realoja: 
miento UR 02, Rosario, provincia de 
Santa Arnaldo Basadonna y 
otros lí jus 

Ojo de Agua, San Miguel de Tu: 
cumán, Tucumán, arq. Luis Terán 
Eichoceper. y: lees (Bl 
gremial Carlos Pellegrini 
Plata, arq. Enrique Urquijo y otros 
(56); Conjunto Habitacional Quilmes, 


provincia” de Buenos Aires, arq. 
Héctor de Excur (60); Con 
junto viviend: 'ómicas en 


la Matanza, provincia de Buenos 
Aires, arq. Carlos H. Levi 
otros (64); Barrio Plan Alborada, 
Capital Federal, arq. Bernardo Du 
jovne y otros (66); Equipamiento de 
servicios comunitarios, arq. Horiber- 
lo Allendo (70). 


Este número de la revista 
Summa ha sido destinado a 
presentar diversos conjuntos 
habitacionales diseminados a 
lo largo del país, con una 
nota complementaria sobre 
el equipamiento de los ser- 
vicios comunitarios. Los con- 
juntos tratados son: Villa 
Tranquila en Avellaneda; 
Chacofi, en Resistencia; UR 
02, Rosario; Ojo de Agua, 
Tucumán; Carlos Pellegrini, 
Mar del Plata; Quilmes, y 
La Matanza en la provincia 
de Buenos Aires, Plan Albo- 
rada, Capital Federal. De to- 
dos ellos interesa destacar 
por su proyección futura en 
la operatoria “Alborada”, al 
conjunto habitacional men- 
cionado en primer término. 
El estudio de este conjun- 
to se programó tomando co- 
mo hipótesis de trabajo el 


deseo de generar un modelo 
para conjuntos habitaciona- 
les de alta y media densidad 
dentro del área metropolita- 
na. Su desarrollo ha dado 
una respuesta urbano-arqui- 
tectónica a un problema so- 
cial. 

La adopción de cuatro 
unidades de vivienda por 
planta, en edificios agrupa- 
dos de > tres, surge del cri- 
terio utilizado para definir 
los niveles de asociación ur- 
bana. Los edificios constan de 
5,9 y 12 pisos de altura tipo 
con el fin de buscar un ópti- 
mo de relaciones a nivel de 
morfología urbana. 

Cabe destacar que el dise- 
ño de la vivienda fue condi- 
cionado por la búsqueda de 
flexibilidad espacial tal, que 
su integrac'ón funcional per- 
mitiese la adecuación del lu- 
gar por parte del usuario a 
sus propias necesidades. Es- 
ta obra constituye el resulta- 
do de un esfuerzo continuo 
y sistemático de producción 
técnica, realizada con una 
gran economía de medios 
técnicos e insumo de tiem- 
po de diseño. 


Informes 
de la 
Construcción 


N9 270 — mayo de 1975, 
SUMARIO 

Delfa 
arq. Heery £ Merry (3); 
Bioquímica, Munich, Alemania Fode- 
ral, arq. Beckert y Becker (11); Hos- 
pital de Morges, Seta, arg: Bosaharda 
(29); Aarauerhof Hotel, Suiza, 
Datindan (00), Comsrosción de" VE 
viendas de Módulos Hexagonales 
(59); Dique de Elder, Alemania Fode- 
ral (95). 


En uno de los artículos de 
esta revista esp>ñola se des- 
criben en detalle, los diferen- 
tes y minuciosos trabajos de 
investigación, proyecto y 
construcción de una comple- 
ja obra que enlaza dos pun- 
tos importantes en la eco- 


nomía de Alemania Fede- 
ral: el dique de Elder. Pro- 
movida por el departamen- 
to Fluvial de Navegación 
del Estado la obra se compo» 
ne de cuatro partes: a) crea- 
ción de una isla artificial; b) 
construcción de la presa de 
Elder; c) construcción del di- 
que de Elder y d) construc- 
ción de una presa auxiliar. 
Dada la violencia del mar 
en determinadas épocas del 
año, los movimientos de los 
bloques de hielo en invierno 
y el transporte anual de 
grandes masas de arena, se 
han llevado a cabo ensayos 
en modelo reducido para 
poder realizar un proyecto 
casi perfecto destinado a 
conseguir una mejora nota- 
ble en esta zona de gran por= 
venir turístico. 


La presa de Elder cons- 
tituye un modelo a tener en 
cuenta cuando se deseen mo- 
dificar las condiciones bási- 
cas de una región. 


E 


LIBROS CURSOS INFORMACION - 
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Jornadas 
de acústica 


Entre el 22 y el 27 de junio 
último se llevaron a cabo en 
cl salón de SEGBA, D'agonal 
Norte 832, las Primeras Jor. 
nadas Argentinas de Acústi- 
ra auspiciadas por el INTI, 
SEGBA, IRAM, el Instituto 
Argentino de Seguridad, el 
Laboratorio de Ensayos de 
M teriales y el Grupo Acústi- 
co Latinoamericano. Los obje- 
tivos de estas jornadas fueron 
principalmente: vincular a los 
grupos existentes y hacer co- 
nocer las actividades que des- 
arrollan; presentar los traba- 
jos realizados y formalizar el 
Grupo Acústicos Argentinos . 
El temario comprendió los si- 
guientes trabajos “Ruido de 
tránsito” a cargo del ingenie- 
ro Federico Malvarez; “Rui- 
do en la Industria”, a cargo 
del licenciado J. A. Cutuli; 
“Acústica en la vivienda”, por 
el ingeniero L. Taib: 
troacústica” por el ingeniero 
Rufa; "Vibraciones y su con- 
trol” por el ingeniero J. C 
Garay y “Temas especiales” 
por el ingeniero S. Di Marco. 


Guía técnica 


El Bouwcentrum Argentina 
dependiente del INTI, ha 
preparado una guía orienta- 
dora denominada “Método 
para diseñar y redactar lite- 
ratura técnico-comercial pa- 
ra la construcción”, destina- 
da a los responsables de di- 
señar y redactar este valioso 
medio de información de la 
industria de la construcción . 
La guía analiza en forma bre- 
ve y sintética los siguientes 
aspectos del tema: tamaño; 
diagramación, — codificación, 
fecha de edición, ilustrac'o- 
nes y tipografía, tipo de in- 
formación requerida y com- 
Ponentes, servicios, protec- 
ción y mantenimiento. 


Dique y 
usina 


Están terminados los estudios 
y pliegos de condiciones que 
permitirán llamar a licitación 
y adjudicar dentro de 180 
días, la obra del dique y usi- 
na hidroeléctrica de Cuesta 
del Viento, con miras a la 
transformación económica y 
social de la zona de Jáchal, 
en el norte de la provincia 
de San Juan. El dique per- 
mitirá ampliar la superficie 
cultivable de la región a 
10.300 hectáreas y centrará 


una mejor regulación de los 
caudales y de las crecientes, 
la provisión de energía y la 
activación económica de Já- 
chal. Contará con una mura- 
lla o presa de tierra con “co- 
razón” de cemento, tendrá 
60 metros de altura y el es- 
pejo de agua, 7 kilómetros de 
largo por cuatro de ancho. 
El costo, a precios actuales, 
será de 270 millones de pe- 
sos y el tiempo de construc- 
ción está previsto en cinco 
años. 


Colección 
de muebles 


Para resolver los proble- 
mas que surjen en el equi- 
pamiento de ambientes que 
demandan gran cantidad de 
asientos (bancos, ministerios, 
aeropuertos, etc), los dise- 
ñadores Andrew Morrison y 
Bruce Hannah han creado 
un grupo de sillones y so- 
fás de combinación, inte- 
grado por tres o cuatro ele- 
mentos básicos. Estos, com- 
binados de diversa forma, 
permiten obtener variacio- 
nes según el tamaño desea- 
do. Poseen laterales y bra- 
zos de aluminio con termi- 
nación de rilsan blanco o 
negro. Las partes estructu- 
rales horizontales son de 


alul pulido y el tapiza- 
do del asiento y respaldo es 
de poliuretano. Se pueden 
combinar hasta 6 elementos 
acoplados y dos de los e'e- 
mentos pueden ser mesas, 
po consola de laminado 
plástico blanco o negro. Las 
combinaciones basadas en 
el sillón simple con brazos, 
se pueden extender a 19 va- 
riantes, sin contar la solu- 
ción de sofás adosados, con 
la cual se llega a 38 combi. 
naciones. 

Todos estos elementos, 
pertenecen a la firma Inte- 
rieur Forma y fueron diseña- 
das para las colecciones de 
Knoll International y de 
Cassina. 


Nueva sede 
bancaria 


Recientemente fue firmado 
un contrato mediante el cual 
el Banco Central de la Repú- 
blica Argentina encomienda 
a la Sociedad Central de Ar- 
quitectos, la realización de 
un Concurso Nacional de An- 
teproyectos para la construc- 
ción de su nueva sede cen- 
tral. El predio que ocupará 
la nueva sede se encuentra 
dentro de la manzana com- 
prendida por las calles San 
Martín, Cangallo, Reconquis- 
ta y Sarmiento, con uña su- 
perficie de 65.000 metros 
cuadrados y un costo total es- 
timado en $ 350.000.000. 
Los premios establecidos son 
los siguientes: primer pre- 
mio, $ 1.750.500; segundo, 
$ 875.00; tercero, $ 438.000; 
cuarto, $ 219.000; quinto, 
$ 109.00 y dos menciones de 
$ 54.750 cada una. 


Escuela solar 


En Leasowe, Gran Bretaña, se 
encuentra la escuela de St. 
George's, considerada la pri- 
mera escuela solar del mun- 
de. Al edific.o, que consta 
de dos pisos y ha sido cons- 
truido con materiales tradi- 
cionales, se le ha incorpus a: 
do para lograr calefaccionar- 
lo, Una pared solar. Esta con- 
siste en dos hojas de vidrio 
separadas, de 60 cm x 105 
£ms., en marcos metálicos. En- 
tre las hojas existen senderos 
que cumplen el doble propó- 
sito de servir como caminos 
de acceso para las tareas de 
mantenimiento y constituir al 
mismo tiempo, una barrera 
contra la producción de gran 
des corrientes convertidoras. 
La expansión y contracción 
térmica del aire entre las lá- 
minas hace que la pared res- 
pire hacia la atmósfera me- 
diante un filtro de polvo ins- 
talado a tal efecto. 

Cerca de un 8% de la pared 
solar está compuesta por 
ventanas de un solo vidrio, 
que se pueden abrir para 
dejar entrar el aire. Utiliza- 
das en forma conjunta con 
tomas de aire instaladas en 
la pared posterior y dotadas 
de una especie de persianas, 
de cierre hermético, consti- 
tuyen los medios de ventila- 
ción interna. Estas tomas de 
aire, al igual que todas las 
puertas externas, han sido 
diseñadas para que, al cerar- 
se, impidan el paso del aire 
en forma total. El control de 
la cara externa del vidrio 
emisor de calor, se obtiene 
mediante paneles aistados 
instalados en la cara interna 


de la pared solar que da a 
los salones. Una cau 

nel tiene un acabado en alu- 
minio lustrado, mientras que 
la otra es de negro mate. 
Este lado se coloca en invier- 
no orientado hacia la mam- 
para de vidrio, de n 

que absorba el calor solar y 
en el verano se inv'erten los 
paneles de forma que refle- 
jen el calor hacia el exterior 
del edificio, 

Este sistema presenta mucixas 
ventajas en lo que atañe a 
confort, salud y planeamien- 
to, 


Aplicaciones 
del vidrio 


En la Sociedad Central de Ar- 
quitectos, tuvo lugar recien- 
temente, la exposición que 
sobre “El vidrio y sus aplica- 
ciones en la construcción mo 
derna” organizara la firma 
Exprover, coordinadora de 
ventas de la vidriería Saint 
Gobain-Saint Roche, quien 
estará representada en ade- 
lante, por la firma nacional 
Monofort S.A.I.C. 

Durante la mencionada expo- 
sición, se explicaron las múl- 
tiples posibilidades que la in- 
dustria moderna del vidrio 
ofrece para solucionar los 
problemas de transmisión del 
cavor o ruido en los ambien- 
tes públicos y privados. Asi- 
mismo, en la oportunidad, se 
proyectó una película sobre 
la instalación de cristales do- 
bles de 13 metros x 2,40 
metros en el edificio de las 
Naciones Unidas de Ginebra, 
Suiza. 


Construcciones 
escolares 
antisísmicas 


La Dirección de Arquitectura 
Escolar encaró hace cierto 
tempo un proyecto versátil 
para reemplazar la edifica- 
ción escolar de emergencia 
construida en San Juan a 
raíz del terremoto que asoló 
a esa provincia en 1944, El 
objetivo era lograr un pro- 
yecto que, sobre la base de 
módulos que se vinculasen a 
un cuerpo principal por una 
obra anexa, permitiera en 
forma económica y expediti- 
va, en su ejecución y control, 
resolver los más variados 
problemas de edificación es- 
colar de acuerdo con las ne- 
cesidades particulares de ca- 
de establecimiento. Un ejem- 
plo de las obras realizadas en 
base al proyecto citado lo 


la acruala “Inda 


pendencia Argentina”, tipifi- 
cada con la letra “C” y con- 
sistente en un edificio com- 
puesto de cuatro módulos 
equivalentes a 7 aulas, gru- 
po sanitario y patio cubierto. 
Una característica del modelo 
consiste en la adopción del 
bloque hueco de hormigón 
para la ejecución de la mam- 
postería, de 20 cm de espe- 
sor, revocada interior y ex- 
teriormente. La adopción del 
bloque de horm:gón que es 
una práctica generalmente 
adoptada en la Provincia de 
San Juan, tanto para la vi- 
vienda como para edificios 
de mayor importancia, cons- 
tituye una acertada medida 
para lograr construcciones 
económicas y de calidad. La 
mampostería de bloques pro- 
duce paredes resistentes, du- 


RAS 


rables, alérmicas, y poco 
transmisoras del son.do. Por 
su uso se ahorra material y 
mano de obra y se facilita el 
aprovechamiento racional de 
los materiales locales. Estas 
ventajas suben de grado 
cuando la construcción se mo- 
dula, lo que es perfectamen- 
te posible y recomendable, 
dado que los bloques, por su 
elaboración con uso de mol- 
des, son de gran regularidad 
dimensional. 


Exposición de 

la construcción 
La Cámara de la Construcción 
de Quito, Ecuador, ha organi- 


zado la Primera Feria Expo- 
sición Nacional de la Indus- 
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hubermansa 

de impulsora Hydraulica S.A.C.I. 
A 


:a que esté 
le sumergir 
para desagotar 
inundada, 


tria de la coria 
se llevará a cabo er 
de la Cultura Ecuatomy 
30 de noviembre al 
diciembre del presente añón 

en una extensión aproxBEBBIOTECA 
de cuatro hectáreas. 

Los expositores podrán ocu- 

par pabellones, salas de exhi- 

b c cn y stands al aire libre o 

bajo cubierta y los objetos a 
exponerse, podrán venderse 

en la feria misma, quedando 
además habilitados para in- 
mediatas conexiones comer- 
ciales e industriales. 

Para mayor información los 
interesados pueden dirigirse 

a la sede de esa Cámara, Edi- 

fico (Gabriela Mistral, calle 
Cordero 54 y Reina Victoria. 
Cable y telégrafo “Cameco”. 

Tel. 237855 y 233621, Casi- 

lla 3176. 
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El rayo Laser 
en la 
construcción 


Recientemente se ha efectua- 
do en el Reino Unido, una 
poco usual aplicación del ra- 
yo Láser al utilizarlo en la 
construcción de un edificio 
de oficinas. El rayo Léser sir- 
vió para nivelar los cielorra- 
sos suspendidos en dicho 
edificio, que cuenta con una 
superficie cubierta da 7,700 
metros cuadrados. 


El Láser es un sistema que 
convierte la radiación electro- 
magnética de alta frecuencia 
en un rayo de luz visible, am- 
plificado, de una sola longi- 
tud de onda. Las caracterís- 
ticas distintivas del rayo Lá- 
ser consisten en que puede 
ser concentrado para formar 
un punto de luz muy peque- 
ño en un blanco distante. Es 
esta propiedad la que hace 
del Láser una valiosa herra- 
mienta para la industria de 
la construcción, pues propor- 
ciona rapidez, eficiencia y ab- 
soluta exactitud. Para los cie- 
lorrasos en cuestión fue uti- 
lizado un Láser giratorio es- 
pecial, adaptado para los pro- 
pósitos de construcción. El 
instrumento, que se monta en 
un trípode ajustable o con 
grampa, a una columna, emi- 
te un inofensivo rayo de luz 
Láser rojo, del grosor de un 
lápiz, que puede ser rotado 
automáticamente a velocida- 
des variables. 

Para alineación de cielorra- 
sos, opera en Un plano hori- 
zontal, La rotación del Láser 
a altas velocidades da el efec- 
to de un plano constante de 
luz, permitiendo a varios 
obreros utilizar la luz en for- 
ma simultánea, aunque se 
hallen ubicados en diferentes 
sitios del área de trabajo. 


Bombeo 
instántaneo 


La firma Hubermansa ha da- 
do a conocer una nueva má' 
quina bombeadora marca 
Flygt, denominada B. 2066. 
Se trata de una bomba su- 
mergible de achique que 
bombea instantáneamente 
hasta 1.050 litros por minu- 
to. El peso de la misma es 
de solo 30 kilogramos, con 
un diseño compacto y fun- 
cional, el cual, junto con el 
asa cubierta de goma que la 
rodea, permite un manejo 
más fácil. 


Otra de las características de 
la nueva máquina es que tra- 
baja sin supervisión, puede 
funcionar en seco con toda 
seguridad. volviendo a ex- 
traer agua tan pronto como 
ésta aparece de nuevo Solo 
tiene Una pieza móvil: el eje 
que lleva el rotor y el im- 
pulsor; las piezas de desgas- 
te están hechas de materiales 
extremadamente resistentes. 
Puede trabajar muchos años 
sin necesidad de cambiar 
ninguna pieza y cuando ello 
sea necesario, la pieza puede 
ser sustituida rápidamente en 
el propio lugar de trabajo y 
por cualquier persona. 


Premian 
a “Summa” 


Una de las actividades pa- 
ralelas al XIl Congreso Mun- 
dial de Arquitectura realiza- 
do recientemente en Madrid, 
consistió en la adjudicación 
de premios a revistas espe- 
cializadas por la publicación 
de trabajos vinculados con el 
tema del encuentro. La re- 
vista argentina “Summa” re- 
cibió en la oportunidad, me- 
dalla de plata por el número 
85 de enero del corriente 
año dedicado íntegramente 
al tema de la creatividad ar- 
quitectónica. Asimismo, reci- 
ron medalla de oro la re- 
vista “Techniques et Architec- 
ture” de Francia, como la re- 
vista que desarrolló la labor 
continuada más importante y 
medalla de bronce la revista 
“Arh'testura” de Rumania. 


Bolsa de trabajo 


La Sociedad Central de Ar- 
quitectos, ha puesto en fun- 
ii iento una “bolsa de 
jo” para estudiantes de 
arquitectura y arquitectos so- 
c'os de la entidad, que aten- 
derá los lunes y miércoles 
de 16 a 21. 
Con ese motivo, se invita a 
los arquitectos, ingenieros, 
empresas constructoras y de- 
más interesados, a recurrir a 
ella para cubrir los puestos 
que puedan ser desempeña- 
dos por las personas cuyos 
servicios se ofrecen. La se- 
cretaría de la sociedad lleva- 
registro especial a fin 
de respetar el orden de las 
solicitudes. 


Ganadores de un 
concurso 


La Caja de Subsidios Fami- 
liares para el Personal de la 
Industria ha dado a conocer 


el nombre de los autores de 
los cinco proyectos que re- 
sultaron premiados en el con- 
curso privado realizado pa- 
ra la construcción de su nue- 
va sede central. Son ellos: 
Gerardo Zabatiello y otros; 
Carlos Mitjans, Emilio Mai- 
sonnave y otros; Natan Ai- 
zenstal y otros y Adolfo Jus- 
to Estrada y Otros. 


Nuevos 
productos 


La firma Petracca e Hijos y 
Dow Corning de Argentina 
presentaron en una reunión 
llevada a cabo en la Cáma- 
ra Argentina de la Construc- 
ción, dos nuevos productos. 
Se trata del sellador de jun- 
tas identificado con la mar- 
ca DC 790 y del producto 
DC 3.500 destinado a la ais- 
lación de techos. En la opor- 
tunidad, representantes de 
ambas firmas explicaron a los 
profesionales presentes, las 
bondades de ambos elemen- 
tos que serán incorporados 
próximamente al mercado, 


Construcciones 
navales 


Un grupo de ingenieros per- 
tenecientes al Consejo Nacio- 
nal de Investigaciones Cien- 
tíficas y Técnicas se ha ra- 
dicado en la base naval de 
Puerto Belgrano. Entre los 
trabajos encarados por este 
grupo de científicos figuran | 
análisis estáticos y dinámicos 
de estructuras navales, estu- 
dio de factibilidad de diseño 
y construcción de platafor- 
mas ocearográficas y desa- 
rrollo y construcción de ele- 
mentos para hospitales de la 
zona. 


Exposición 
publicitaria 


Del 4 al 21 de setiembre pró- 
ximo, se realizará en Sar- 
miento 1172, la Exposición 
de la Industria Publicitaria, 
organizada por la Editorial 
Stand y Vidrieras. 
Funcionará. de lunes a jue- 
ves, de 12 a 21; los viernes, 
de 13 a 22; los sábados, de 
17 a 24 y los domingos, de 
17 a 22. Podrán ingresar 
gratuitamente a la muestra, 
los estudiantes de Arquitec- 
tura que acrediten su condi- 
ción de tal mediante el do- 
cumento universitario corres- 
pondiente. e 


LA 
ARQUITECTURA 


EDUCACIONAL 


“La educación tiene por 
objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana”. 
(Declaración — Universal de 
los Derechos del Hombre”. 


La escuela es el primer 
lugar en que el mño está 


sistemáticamente fuera de su 
hogar, Es el primer lugar 
en que entra en contacto 
permanente con otras per» 
sonas ajenas a su fami.ia, 
respecto de las cuales ha de 
tener sentim'entos de amis- 
tad o de hostilidad, de con- 
fianza o de temor; de a'e- 
gría y solidaridad o de tris- 
teza y soledad; en una pala- 
bra: de adaptación o de 
desadaptación con todas sus 
consecuencias futuras. Las 
impresiones que un n'ño 
preadolescente recibe cuan= 
do llega a la escuela med'a 
marcan también su con- 
ducta futura; razón por la 
que el edificio escolar se tor- 
na un elemento dec'sivo en 
la formación del carácter del 
alumno, El edifigo escolar 
debe ser un estímulo y no 
una dificultad en ese primer 
contacto con el mundo ex- 
terno que el niño realiza a 
través de la escuela. Mo- 
dernas técnicas de enseñan- 
za, han modificado sustan- 
cialmente las relaciones en- 
tre educadores y educandos, 
han producido una agiliza- 
ción en la dinámica del oru- 
po de aprendizaje. Esta 
transformación de las teorías 
pedagógicas, ha requerido 
de los encargados de crear 
el espacio adecuado, la bús- 
queda de nuevas soluciones 
arquitectónicas para los edi- 
ficios escolares y una inves- 
tigación minuciosa del mo- 
biliario escolar que ha de 
servir a las múltiples act'vi- 
dades que contiene el pro- 
ceso de enseñanza y apren- 
Czaje. 


Los arquitectos han to- 
mado como pauta de traba- 
jo, las actividades educacio- 
nales que constituyen el 
centro de gravitación del di- 
seño de cualquier espacio 
escolar, es decir, han debi- 
do tener en cuenta funda- 
mentalmente, los objetivos 
de la enseñanza. A su vez, 
la actividad educacional ha 
colocado al alumno en el 
centro de interés y como ra- 
zón motivadora fundamen- 
tal, 

importa el dónde el có- 


mo, el cuáncs y el porqué 
del lugar para que el alum- 
no aprenda más, en la forma 
más confortable, respetando 
sus intereses. Se considera 
que la educación es parte 
de la vida del educando, 
que la relación msestro- 
alumno es bilateral, que de- 
be existir el diálogo y la ac- 
tividad grupal en forma 
permanente. Para los edu- 
cadores, arquitectos y dise- 
fadores significa que el n'- 
ño debe tener facilidad de 
espacio, local, mobiliario, ilu- 
minación y temperatura que 
permitan un desarrollo cor- 
poral armónico paralelo al 
denerallo intelectual y so- 
cial, 


Por lo tante >ara que el 
edificio escolar tenga valor 
educativo: 1) Debe afianzar 
la personalidad del niño 
dándole seguridad; seguri- 
dad fís'ca, en lo referente a 
espacios amplios y seguri- 
dad psíquica, en lo referen- 
te a sentirse algu'en, es de- 
cir, objeto de interés. 2) De- 
be estar edificado en un te- 
rreno lo más amplio posi- 
ble. Cabe señalar en tal 
sentido que en todas las re- 
formas educativas la unidad 
de superficie se aumenta, 
por cuanto la rrisma influye 
notablemente en los senti- 
mientos de independencia y 
de iniciativa del niño. Asi- 
mismo hay unanim'dad de 
criterios en admitir que la 
población de alumnos de 
una clase no pase de 25 con 
la esperanza de que el nú- 
mero de 10 será fijado co- 
mo máximo. Así el niño que 
es atendido adecuadamente, 
deja de ser un número pa- 
r» transformarse en una per- 
sona, 3) También es necesa- 
rio, que el niño tenga un 
lugar dentro del todo que 
le pertenezca y con el cual 
se identifique. El caso con- 
trario trae como consecuen- 
cia problemas psicoemotivos 
de angustia. 4) La compleji- 
dad de las formas espac'a- 
les y volumétricas puede 
ir variando a medida que el 
niño crece, evitando siem- 
pre las agresivas, 5) La pro- 
porción, la visuaiidad, los 


colores, las texturas deben 
estimular la actividad sin so- 
breexcitarlos. 6) Los espacios 
de los distintos locales de- 
ben estar bien definidos y 
no pueden ser ambiguos. 
Debe evitarse la confusión 
y las imágenes imprecisas. 
7) La combinación de colo- 
res que mejor capta el niño 
son las que ofrece la misma 
naturaleza. 


Nuestro país interesado 
también en esta búsqueda 
de soluciones para los espa- 
cios escolares, ha elaborado 
por_ intermedio de la DI- 
NAE, un cód'go Rector para 
la edificación escolar que 
actualiza los más modernos 
criterios sobre la materia. 
En cuanto al mobiliario es- 
colar podemos decir o'rq tan. 
to, con las pautas estableci- 
das por dicho organismo 
sobre la base de que no 
puede haber un espacio fle- 
xible sino hay también un 
mobiliario flexible. 


A fin de ilustrar a los 
lectores sobre la actividad 
arquitectónica escolar en 
nuestro país, damos a con- 
tinuación, las disposiciones 
del Código Rector, las pau- 
las para el diseño del mobi- 
liario escolar y los detalles 
constructivos de varias es- 
cuelas edificadas reciente- 
mente en nuestro país. Es- 
tos ejemplos muestran tam- 
bién que el edificio escolar 
presenta interés además, co- 
mo elemento -ctivo de la 
composición urbanística. En 
lo que hace al mobiliario es- 
cola:, agregamos algunos 
estudios efectuados por otros 
pa'ses y el aporte de dise- 
ñadores nacionales privados 
a este rubro. 


Consideramos que el ma- 
terial ofrecido constituye Un 
principio de ordenamiento a 
tan vasto tema, para aque- 
llos interesados en profun- 
dizar la actividad desplega- 
da es nuestro país sobre el 
mismo y además, como pun- 
to de partida de nuevos 
aportes que  perfeccionen 
aún más los logros alcanza- 
dos, 


Arq. Nelly Van Thienon 
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“MODULO 
67” 


Como tarea normativa, la 
DINAE a través de su Sec- 
tor de Investigaciones y De- 
sarrollo, ha elaborado en- 
tre otros, un sistema opera- 
tivo denominado “Módulo 
67" que ya ha sido aplica- 
do en numerosas construc- 
ciones escolares. 


En líneas generales, bajo 
este nombre, se elaboraron 
los principios de una arqui- 
tectura altamente sistematiza- 
da, lo cual permitió el logro 
de importantes objetivos. 
Esta característica hace del 
“Módulo 67” un sistema 
abierto y apto por consi- 
guiente, para diversas moda- 
lidades educativas. Esto no 
significa que el sistema es- 
16 totalmente perfeccionado 
pues el horizonte de estu- 
dios se extiende a muchos 
aspectos. El hecho de haber 
sido estudiado para áreas 
urbanas, crea su Única limi- 
tación en cuanto al uso en 
zonas poco desarrolladas y 
sin una industria elemental 
de construcción,  especial- 
mente empresas de hormigón 
armado. 


En primer lugar la flexi- 
bilidad interior es en este 
sistema, total, puesto que se 
lo pensó como un espacio 
vacío, Un techo con cuatro 
columnas, apto para muchas 
combinaciones interiores y 
para responder a cualquier 
tipo de función. Esto lo con- 
vierte en una herramienta 
idónea, pues permite con- 
cretar muchas realizaciones 
desde los puntos de vista de 
diseño constructivo y hasta 
operativo con sólo cambiar 
la programación. 


El sistema de Arquitectura 
Educacional “Módulo 67” 
engloba tres subsistemas; 
cada uno de los cuales tiene 
independencia propia y la 
caducidad de uno no signifi- 
ca la invalidez de los demás. 


1. El subsistema de progra- 
mación: Corresponde al pro- 
grama de necesidades y 
comprende: a) la memoria 
descriptiva; b) el estudio del 
programa de: necesidades 
funcionales y c) los anexos 
con cálculos y planillas pa- 


ra el estudio de aulas espe: 
ciales. 


2. El subsistema técnico- 
constructivo: Es el que inclu- 
ye: a) la memoria descripti- 
va; b) los planos tipo del 
módulo estructural-construc- 
tivo; e) los planos, planillas 
y cálculos de la estructura de 
hormigón armado y d) la 
guía de instrucciones para 
los profesionales actuantes. 


3. El subsistema operativo: 
Comprende los decretos, nor- 
mas anexas y normas com- 
plementarias y de interpre- 
tación existentes sobre la 
materia. 

En su fase arquitectónico- 
constructiva el sistema “Mó- 
dulo 67” resulta ser un es- 
pacio predimensionado y va- 
cío, con gran duttilidad que 
permite al proyectista y al 
realizador, utilizarlo con 
arreglo a su inventiva, como 
una herramienta que ace'e- 
ra las etapas de gestión y 
construcción y que permite 
una economía que, integra- 
da a una correcta programa- 
ción de necesidades y de or- 
ganización del espacio, brin- 
da un positivo avance en la 
edificación escolar. 

El subsistema (arquitectó- 
nico-constructivo) del Módu- 
lo 67 pretende lograr cabal- 
mente las necesidades diná- 
micas del moderno edificio 
escolar pues se exige que 
sea una vez materializado: 
flexible o sea dinámico, 
cambiante en el tiempo (es- 
tructuras independientes, mu- 
ros divisorios livianos,. insta- 
laciones removibles, etc); 
fluido para diversas modali- 
dades de trabajo (espacios y 
talleres de usos múltiples, 
etc.); versátil para usos alter- 
nativos (distintas modalida- 
des en un mismo edificio); 
polivalente o convertible 
para adecuarse a nuevos 
usos (constantes transforma- 
ciones pedagógicas hacen 
variar cualitativa y cuanti- 
tativamente los espacios); 
expansible para poder cre- 
cer (el crecimiento vegetati- 
vo de la población estudian- 
til, cambio de curriculum o 
estructura educacional, etc.), 


Estructura de 
hormigón armado 


Como dijimos y teniendo 
en cuenta los criterios ex- 
puestos, fue formulada co- 
mo primera y más impor- 
tante hipótesis, crear una 
unidad estructural o módulo 
estructura!) que tuviera las 
dimensiones del aula tipo 
para enseñanza media. Co- 
mo dicho módulo sería de 
uso casi exclusivo en áreas 
urbanas, se decidió emplear 
el hormigón armado como 
material resistente, el cual 
por otra parte, es de uso co- 
rriente en toda la extensión 
del país. Las luces o d'stan- 
cias (ejes de columnas fue- 
ron fijadas después de estu- 
dios sobre distintos espacios 
escolares posibles (7,20m x 
7,20m igual: 53,29 m2 al eje 
de columnas). 

La conveniencia de poder 
dividir y cambiar en el tiem- 
po las div'siones interiores, 
determinó la adopción para 
las losas y en primera instan- 
cia, de Un casetonado que 
permite apoyar paneles se- 
paradores en el techo y en 
el piso, sigu'endo lógicamen- 
te el cuadriculado previsto, 
que se crea al entrecruzarse 
las viguetas. Con esto el in- 
terior puede subd'vidirse en 
locales menores o mayores 
que el mismo módulo alter- 
nativamente y según las ne- 
cesidades. 

En cuanto a encofrados, se 
pensó en la posibilidad de 
adquirirlos en plástico. Este 
tipo de encofrado brinda al 
hormigón armado una ter- 
minación muy lisa por lo 
cual puede dejárselo a la 
vista sin necesidad de acaba- 
dos complementarios. Tam- 
bién el casetonado puede ser 
reemplazado por viguetas en 
un Único plano inferior de 
vigas y viguetas, concepto 
que hace posible la subdivi- 
sión de los ambientes de 
igual modo. 

Asimismo la estructura de- 
be preverse con sobrecargas 
de cálculo que contemplen 
la posbilidad de cambios 
dentro del carácter general 
del edificio. 

Los revoques, revestimien- 
tos y pinturas deberán ex- 


cluirse del edificio escolar 
por el elevado costo de 

imiento, por su esca- 
sa durabilidad, por su enve- 
jecimiento rápido y por lo 
fácil que son de dañar. Los 
revestim'entos se deben limi. 
tar en lo posible a los loca- 
les sanitarios. 

Ellos pueden ser sustitui- 
dos por: paredes de ladri- 
llos a la vista, bloques o ele- 
mentos prefabricados de hor- 
migón alveolar. 

Las carpinterías deben ser 
de alumin'o o acero inoxida- 
ble. En cuanto a los muros 
divisorios, los mismos serán: 
livianos, modulares y repeti- 
tivos, reemplazando en ter- 
minac'ón acústica a una pa- 
red de 10 cm. de ladrillos 
huecos revocados. 


Subsistema operativo 


Uno de los puntos más 
importantes para la realiza- 
ción de las obras a encarar- 
se por este sistema es su 
operatividad. Varias expe- 
riencias previas a la puesta 
en marcha del sistema lo 
avalaron. En tal sentido el 
“régimen de convenios” es- 
tablece que el convenio pa- 
ra la ejecución de las obras 
escolares será celebrado en- 
tre un funcionario que de- 
signe la DINAE y la entidad 
intermedia que puede ser; 
a) los gobiernos provinciales 
y/o sus reparticiones; b) la 
municipalidad y/o sus: re- 
particiones y c) la asociación 
cooperadora O cooperativa 
escolar (comisión pro-edifi- 
cio). En todos los casos la 
DINAE se encargará de fis- 
calizar y aprobar las parti- 
das, anteproyectos, proyectos 
definitivos, terreno y plan 
de inversiones de cada obra. 

En los pasos previos a la 
aprobación del convenio 
mencionado, la entidad u 
organismo propiciante de la 
obra deberá contar con te- 
rreno propio, adherirse al 
convenio de colaboración, 
firmarlo con la parte de 
aportes a realizar y la obli- 
gación de hacerse cargo del 
proyecto, dirección y admi- 
nistración de las obras y de 
los fondos que constituyen 


el aporte del Estado. Esto im- 
plica por parte de la entidad 
intermed.a la existencia de 
un profesional responsable 
de las obras. Si la DINAE 
aprueba lo actuado, la parte 
fundamental del operativo 
está en marcha pues es la 
que decide la erección de la 
obra, De allí se bifurcan dos 
caminos: uno, el que pro- 
veerlá los fondos o parti- 
das necesarias para la cons= 
trucción y el otro que apro- 
bará el proyecto definitivo. 
Estos dos caminos se mane- 
jan por dos distintas docu- 
mentaciones: una documen- 
tación contractual y una do- 
cumentación técn'ca, 


En los pasos previos a la 
aprobación del anteproyecto 
la DINAE realizará el dimen- 
sionamiento del futuro edifi- 
cio. Todo esto previo conoci. 
miento del terreno, condicio- 
nes de uso del edif.cio, can- 
tidad de alumnos y análisis 
de tres edificios escolares del 
lugar, su distribución en el 
núcleo urbano y su zona de 
influencia. Estas últimas in- 
vestigaciones se podrán ha- 
cer por medio de inspecto- 
res de la DINAE o podrá pro- 
veerlas la entidad intermed'a 
por conducto del director del 
establecimiento. 


Una vez aprobados los es- 
quemas previos, el profesio- 
nal está habilitado para rea- 
lizar el anteproyecto de la 
obra, el cua! debe enviarse 
en tres juegos completos de 
copias (uno para la DINAE, 
otro para la documentación 
técnica y otro para devolver 
conformado y aprobado a la 
entidad intermedia). 


Una vez aprobado el ante- 
proyecto la entidad interme- 
dia enviará, para acelerar el 
comienzo de la obra, el di- 
seño y cálculo de la estructu- 
ra de hormigón armado o el 
proyecto total definitivo pa- 
ra su aprobación, siempre en 
tres juegos de copias. Apro- 
bado el diseño y cálculo de 
la estructura, se autoriza el 
comienzo de los trabajos y 
su llamado a licitación y se 
giran los fondos. Recién co- 
menzada la estructura de hor- 
migón armado deben llegar 
los planos completos para su 


aprobación. Aprobados los 
mismos, los pasos restantes 
se resuelven por vía adminis- 
trativa. 


Centro Integral 
de Educación 


Dentro de las posibilidades 
casi ilimitadas de este sis- 
tema se estudió en su mo- 
mento un modelo de esta- 
blecimiento que reunía to- 
das las modalidades y nive- 
les educativos (salvo el téc- 
nico) y que se llamó Centro 
Integral de Educación. Hay 
muchos ejemplos construidos 
o en proceso de construc- 
ción. Estos centros, de 24 
uulas teóricas en su dimen- 
sionamiento máximo y de 12 
aulas en su primera etapa, 
podrían adecuarse 3 los n'- 
veles intermedios y de ba- 
chillerato  modalizados. Co- 
Io el sistema fue pensado 
para servir con eficacia al 
aumento de matrícula esco- 
lar, se adapta a ampliacio- 
nes de edificios existentes y 
a la reposición por etapas, 
como en el caso del Colegio 
Nacional de San Martín en 
la provincia de Bs. As. 


Su carácter de compaci- 
dad que lo lleva a concen- 
trarse sobre sí mismo le per- 
míte dejar espacio libre ex- 
terior y por consiguiente lo- 
calizarlo con comodidad en 
terrenos urbanos. Esta condi- 
ción es importante para los 
centros educativos que trae- 
rán aparejados difíciles pro- 
blemas de emplazamiento. 


Además, la sistematiza- 
ción “Módulo 67”, no sólo 
ha permitido racionalizar la 
programación y construcción 
del edificio, sino que arroja 
novedades de interés. Por 
ejemplo el hecho de permi- 
tir construir la estructura 
paralelamente al diseño de- 
finitivo, pues existe una mo- 
dulación que garantiza esta 
aparente anomalía. El hecho 
es que, queda dividida la 
parte fija de la obra, el hor- 
m'gón armado, de la móvil 
y flexible, lo cual permite 
no sólo la construcción, sino 
también los trámites admi- 
nistrativos, 
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Código Rector 


de Arquitectura 
Escolar 


(Partes componentes) 


El Código 
Rector 


Este Código que lleva más 
de tres años de aplicación ex- 
perimental y ha sido suficien- 
temente difundido en las ju- 
risdicciones provinciales y 
municipales del país, es un 
documento orientador y de 
aplicación graduada, según 
circunstancias y posibilidades 

Los fines y alcances de la 
aplicación de este Código, 


Criterios particulares. 


12 CRITERIOS DE ARQU/TECTURA 


ESCOLAR. 


Criterios generales. 
2% BASES PARA LA NORMATIZACION DE ¿A ARQUITECTURA ESCOLAR, 


a) Exigencias mínimas 


cia'es. 


30 NORMAS REGLAMENTARIAS 
BASICAS PARA LA HABILITACION 


DE EDIFICIOS ESCOLARES. 


por parte de los estableci- 
mientos escolares, han sido 
fijados por decreto del Poder 
Ejecutivo. Así, ha quedado 
establecido que los “Criterios 
de arquitectura escolar” serán 
tenidos en cuenta como con» 
ceptos directores para la pla- 
nificación, proyecto, cons- 
trucción y/o mejora de edifi- 
cios escolares. Las “Bases pa- 
ra la normatización de la ar- 
quitectura escolar” han sido 
propuestas como metas para 
los edificios del sistema edu- 
cativo argentino, atendiendo 


b) Ex'genc'as 


in- 


de cumpli- 


mento difer'do. 


a las circunstancias y posibi- 
lidades actuales para ser con- 
sideradas en la planificación, 
proyecto y construcción de 
los edificios escolares en la 
década 1971-1980. 


“Las normas reglamenta- 
rias básicas para la habilite- 
ción de edificios escolares” 
han sido propuestas como 
exigencias mínimas a cumpli- 
mentar por los edificios e ins- 
talaciones afectados a usos 
escolares de cualquier nivel 
y/o modalidad. Los edificios 


e instalaciones en usn debe- 
rán cumplir al menos con las 
“exigencias mínimas  inicia- 
les” antes del 31 de marzo 
de 1975 y con las de “cum- 
plimiento diferido” antes del 
31 de marzo de 1975. La 
preocupación por dotar a los 
establecimientos escolares de 
un órgano rector de esta na- 
turaleza está en Éstrecha co- 
rrelación con el propósito de- 
clarado por las autoridades 
educativas argentinas de me- 
jorar y expandir la infraes- 
tructura físico-escolar. 


Situación Institucional 


Ministerio de Cultura 
y Educación 
[ 1 ; 
Educación Educación Educación 
Primaria Media Técnica | 
D.I.N.A.E. => G.N.D 
Funciones 


DE LA DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL — D.LN.A.E. , 


* Entender en la planificación, proyecto y construcción de 
los edificios escolares. 


Entender 
de los edi 


la conservación, modificación y ampliación 
¡os existentes. 


% Asesorar en los casos de monumentos conmemorativos 
nacionales. : 


e Entender en la restauración y conservación de monumen- 
tos conmemorativos y lugares históricos. 


€ Asesorar a los órganos de gobierno, 
$ Intervenir en la reglamentación y supervisión de los ed'- 


ficios e instalaciones de los institutos de enseñanza pri- 
vada, 


DEL GRUPO NAC¡ONAL DE DESARROLLO — G.N.D, 


e Recopilar y analizar la información para formular progra- 
mas de desarrollo. 


e Estimular, coordinar y realizar investigaciones y estudios. 


Elaborar y ejecutar proyectos para la construcción de 
edificios experimentales. 


* Promover la coordinación de los programas zonales de 
construcciones escolares. 


* Promover con la industria local la producción de mate- 
riales y equipos para las construcciones escolares. 


e Difundir la importancia de las construcciones escolares. 


Colaborar con Conescal en los programas de capacitación 
y entrenamiento de técnicos, 


* Participar en programas regionales de construcd'ones es- 
colares promovidas por Conescal. 


CODIGO 
RECTOR DE 
ARQUITECTURA 
ESCOLAR 


Las investigaciones mo- 
dernas en materia de arqui- 
tectura escolar han llegado 
internacionalmente a un gra- 
do de profundidad, madurez 
y calidad tan amplios, que 
brindan variantes y alternati- 
vas acordes con los avances 
tecnológicos y criterios socio- 
lógicos del presente, suficien- 
temente exper'mentados y 
seguros. 


Por tal motivo y a fin de 
buscar criterios y solucicnes 
que contemplen la reslidad 
latinoamericana, la Unesco 


creado Un organ'smo a esca- 
la regional, Conescal, desti- 
nado a canalizar la ayuda 
lécnico-financiera en lo que 
respecta a educación. El co- 
nocimiento de los mismos y 
su confrontación con la reali- 
dad argentina han determi- 
nado la adopción de una po- 
Íílica para las construcciones 
escolares a ser implementa- 
da por el sector público me- 
diante la concurrencia del 
sector privado. El organismo 
que tiene bajo su responsabi- 
lidad todo lo relativo a las 
construcciones escolares ofi- 
ciales es la Dirección Nac'o- 
nal de Arquitectura Educa- 
cional (DINAE) creada en 
1966. A ella también le com- 
pete la planificación. pro- 
yecto, ejecución y adminis- 
tración de fondos destinados 
a ese quehacer. En tal sen- 
fido cabe aclarar que ac- 
tualmente la DINAE crienta 
su acción a mantener bajo su 
tutela las tareas de plani 
cación y programación, der'- 
vando las actividades de oro- 
yecto ejecución y admin'stra- 
ción de las obras a los g7- 
biernos provinciales y muni- 
cipales y a entidades de bien 
público (cooperadoras escola- 
res por ejemplo). de acuerdo 
con las facultades que le 
otorga la reglamentación vi- 
aente que la-auforiza para 
firmar convenios con dichas 
entidades. 


Por tal motivo daremos a 
conocer en esta nota, el Có- 
digo Rector de Arquitectura 
Escolar elaborado por d'cha 
Dirección y cuyo objetivo 
primordial es ofrecer un mar- 
co de referencias concretas 


en orden al proyecto, cons- 
trucción y uso de ed ficios es- 
colares en general. Estas ba- 
ses no agotan el tema ni pre- 
tenden limitar la capacidad 
creativa del proyectista, pero 
son adecuadas y viables a la 
realidad actual argentina. 


IMPORTANCIA DEL 
EDIFICIO ESCOLAR 


Uno de los compromisos 
fundamentales del arquitec- 
to contemporáneo es el de 
concebir espacios que permi- 
tan desarrollar las activida- 
des del hombre en forma 
normal y fluida. Por lo tanto, 
el diseño tiene una valiosa 
función de servicio que el ar- 
quitecto no puede obviar. 
Como dice el arqu'tecto Neu- 
tra “el diseño debe servir a 
los procesos fisiológicos y so- 
ciales”, Esta verdad cobra es- 
pecial relevancia en el d'se- 
ño de los ambientes corres- 
pondientes a las act vidades 
vitales (trabajo, salud, estu- 
dio) y en especial a esta Úl- 
tima pues sabemos la in- 
fluencia que tienen en el 
hombre sus prime:as expe- 
riencias. Ñ 


En la escuela, los elemen- 
tos que conforman el ed'f- 
cio sus formas, sus colores, 
sus texturas, el med'o am- 
biente fisico, el contacto con 
la naturaleza inciden en la 
conducta del educando y en 
su formación estética y so- 
cial. De ahí que los encarga- 
dos de cuidar esa formac'ón 
presten la adecuada atención 
a todo lo relativo al ed'ficio 
escolar. 


El estudio y la adopción de 
normas de espacio límites, 
dimensiones, distribución de 
funciones, materiales utiliz 
dos, etc. deben const'tuir 
por lo tanto, elementos fun- 
dementales de cualquier plan 
o proyecto de construcciones 
escolares. No hay duda de 
que el estudio y adopción de 
normas, Índices adecuados de 
utilización de los espacios y 
límites de costos, permiten 
una reducción considerable 
del costo por alumno y por 
lo tanto, la posibilidad de 
construir mayor número de 
escuelas con los mismos re- 
cursos disponibles. 


Estos conceptos directores 
que constituyen la filosofía 
elaborada a través de la ex- 
periencia de la DINAE, ex- 
puestos por escrito a fin de 


. poder ser discutidos y apro- 


bados expresamente, es lo 
que constituye hoy el CODI- 
GO RECTOR con el cual e! 
Ministerio de Educación da 
las bases normativas paza los 
edificios escolares. 


CRITERIOS DE 
ARQUITECTURA ESCOLAR 


La definición de los Crite- 
rios de Arquitectura Escolar 
es el resultado de una tarea 
de elaboración conceptual 
que, complementada con una 
labor permanente de inves- 
tigación y evaluación, conf- 
gura el trabajo de base en 
el que debe apoyarse el pro- 
ceso programación - diseño 
construcción, con el fin de 
asegurar la calidad del edi- 
ficio escolar y obtener la me- 
jor utilización de los recur- 
sos. Los resultados de esta 
tarea de base, traducidos en 
valores, Índices, lm'tes o 
márgenes, facilitarán no so- 
lo la elaboración de pautas, 
recomendaciones y normas, 
sino además la comprensión 
de las razones que las ori- 
ginan y sobre todo, su acep- 
tación por parte de qu'enes 
deben hacer uso de el'as. 


Sin embargo, es necesario 
advertir que esta tarea no po- 
drá ser nunca cabalmente 
aprovechada, si la responsa- 
bilidad del proyecto del edi- 
ficio escolar no está en ma- 
nos de quien por sus conoci- 
mientos, su especialización y 
su experiencia, sea capaz de 
garantizar una clara interpre- 
tación de criterios y normas, 
asegurando, junto a una bue- 
na organización espacial, un 
correcto proceso constructivo 
y Una estricta economía de 
inversión. 


CRITERIOS GENERALES 


Son los que tienen que ver 
con los fines últimos que 
persigue la arquitectura es- 
colar. Ellos son: 


Programación: Debe estar 
identificada con el proceso 
educativo a desarrollarse y 
debe responder a una econo- 
m'a de superficies implícita 
en la máxima utilización de 
los espacios. 


Funcionalidad y habitabili- 
dad: La programación y el 
diseño deben significar uná 
respuesta adecuada a las 
exigencias funcionales de las 
nuevas tendencias pedagógi- 
cas. Asimismo deben asegu- 
rar niveles óptimos de higie- 
ne y confort que faciliten el 
mejor aprovechamiento de la 
tarea educativa. 


Flexibilidad: Deberá tener- 
se en cuenta que el uso co- 
rriente de los espacios y del 
mobiliario requiere la capa- 
cidad de adaptación a disti 
to número de alumnos, a di- 
ferentes modos de funciona- 
miento y a las modificacio- 
nes y ampliaciones de uso 
que el futuro puede plantear. 


Simplicidad co nstructiva: 
Se busca la obtención de un 
máximo de facilidad y cele- 
ridad en la ejecución y un 
m'nimo de exigencias en la 
conservación, sin desmedro 
de la calidad y la economía. 
Por lo tanto, se tratará de 
aprovechar sistemas que per- 
mitan la mecanización de la 
obra, la utilización de ele- 
mentos constructivos tipifica- 
dos y seriados que conduz- 
can a una progresiva indus- 
trialización de la obra. 


Ccordinación modular: El 
diseño debe basarse en un 
módulo de medidas corrien- 
tes cuya máxima repetición 
permita reducir al mínimo la 
cantidad de unidades d'fe- 
rentes necesarias en los dis- 
tintos rubros de la obra (es- 
tructura, carpintería, solados, 
etc.), facilite su obtención o 
producción y evite recortes y 
desperdicios no aprovecha- 
bles. 


Instalaciones: La progra- 
mación y el diseño deben te- 
ner en cuenta la importancia 
creciente que adquieren día 
a día las instalaciones espe- 
ciales de higiene, confort, 
energía, comunicaciones se- 
guridad, ayudas didácticas, 
etc. 


Economía: La preocupación 
por obtener el mejor rendi- 
miento de los recursos d's- 
ponibles debe estar presen- 
te en todos y en cada uno de 
los aspectos de la progroma- 
ción (costos, utilización de 
materiales tiempo de ejecu- 
ción, etc.). 
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CRITERIOS PARTICULARES 


Estos criterios son más nu- 
merosos y provenen de las 
distintas características que 
posee el edificio escolar. 
Ellos son: 


VOgoanant 
ROD 


Ubicación: El estable- 
cimiento escolar debe situarse 
dentro de la zona de resi- 
dencia a la cual sirve, en- 
tendiéndose por ésta, a la 
del 70% de su alumnado 
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Gráfico 1. 
so necesita y no donde se < 
situarse dentro de la zona de resides 


haber equidistancia entre establecimi 
densidad de pobl 


capacidad máxim 


como mínimo salvo casos es- 
peciales (gráfico 1). Debe 
asegurar al alumnado facili- 
dad y seguridad de acceso, 
(gráfico 2). La distancia de 
recorrido y sus características, 
deberán ser adecuadas a la 
edad de los alumnos y a los 
medios usuales de movilidad, 
conforme a los valores indi- 
cados, (gráfico 3). 


Clima: Las características 
climáticas propias de la zona 
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los del mismo nivel en función 
ción. 


serán partes determinantes 
en la apreciación de la ha- 
bitabilidad. 


Terreno: El tamaño ade- 
cuado permitirá desarrollar e 
programa de necesidades sin 
forzar el desarrollo en altura, 
incluyendo espacios abiertos 
para recreación, educación fí- 
sica, deportes, estaciona- 
miento, espacios libres adi- 
cionales para parquizac'ón y 
arbolado. (Gráfico 4). 
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Gráfico 3. — TERRENO. UBICACION. Dista 
traslado. La distancia de recorrido deberá ser 
alumnos y a los medios de movilidad. 


de recorrido y tiempo de 
decuada a la edad de los 


Gráfico 4. — TERRENO; FORMA Y 
PLANIMETRIA. El terreno debe ser 
preferentemente de forma y plani- 
ulares. La vegetación y 


Se estiman como valores 
óptimos las s'gu'entes d'men- 
siones, (gráfico 5). 

No obstante, atendiendo a 


cas y/o de costo, se conside- 
ran aceptables reducciones 
de hasta un 30% con un má- 
ximo del 60% para situa- 
c'ones extremas. 


Gráfico 5. — TERRENO. SUPERFICIE. El tamaño adecuado del terreno es 
¿quel que permite desarrollar la totalidad del Programa de Necesidades sin 
forzar el desarrollo en altura por encima de niveles adecuados. 


VALORES OPTIMOS. 


Metros cuadrados — Número de alumnos Superficie. total 
por alumno del terreno. 
20 hasta 150 3.000 m2. 
15 hasta 500 7.500 m2. 
o hasta 1,000 J000 m2 


deberá tener pavimentos, de- 
sagúes cloacales, agua co- 
rriente, electricidad, gas, te- 
léfono y transportes, La falta 
de servicios públicos de 
obras sanitarias será suplida 


con los medios más adecua- 
dos de provisión de agua po- 
table y eliminación de líqui- 
dos cloacales que aseguren 
las mejores condiciones de 
sanidad e hig'ene. 


Al respecto deberá tene;- 
se en cuenta que: 

a) Toda construcción escc- 
lar: deberá contar con una 
disponib'lidad de agua de 30 
litros por alumno en el turno 
más desfavorable. b) Los po- 
zos para captación de agua 
potable deberán alcanzar las 
1apas no contam'nadas y es- 
tarán totalmente encamisa- 
los, c) La potabilidad dal 
agua de consumo deberá ser 
serificada periódicamente. d) 
.as cámaras sépticas deberán 
ener una capacidad de 50 li- 
ros por alumno en el turno 


10 m. 


Emplazamiento: Deberá 
ermitir el logro del máximo 
e espacios abiertos compe- 
ble con el tamaño del te- 
eno y el del edificio. Las 


más desfavorable. e) Los po- 
zos negros deberán ubicarse 
a no menos de 10 metros de 
los de captación de agua y 
estarán cubiertos a nivel de 
tierra firme con losa de hor- 
migón armado. 

Entorno: Las mejores con- 
diciones las proporcionarán 
zonas residenciales, con es- 
pacios abiertos y arbolados 
y calles tranquilas y de poco 
tránsito alejadas por lo me- 
nos 120 metros de cualqu'er 
centro generador de ruidos, 
humos, olores o emanacio- 
nes. 


superficies construidas a ni- 
vel del terreno ocuparán co- 
mo máximo, un 40% de la 
superficie del mismo y esta- 
rán ordenadas de modo que 


los espacios abiertos para 
los distintos fines puedan in- 
tegrarse en ámbitos amplios 
de formas regulares y sin 
marcadas diferencias de ni- 
vel. Debe tenerse en cuenta 
además la necesidad de 


obtener una correcta orien- 


sup. terreno = 3,000 m* 
suo. cub. nivel tereno « 1200 m* = 40% 


e, 


tación para la iluminación, 
ventilación y asoleamiento y 
una estratégica ubicación de 
los accesos reduciéndolos al 
mínimo necesario y teniendo 
en cuenta la afluencia de 
personas y de los materiales 
y servicios, (gráfico 6). 
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Gráfico 6. — ACCESO DE ALUMNOS. No se ubicará sobre zonas de trán- 
sito rápido, Estará alejado de las esquinas y retirado como mínimo 7 


metros del cordón de la vereda. 


Tamaño del edificio: Su ta- 
maño variará en función de 
las necesidades que haya 
que satisfacer de acuerdo con 
la capacidad de alojamiento 
asignada y con la modalidad 
le enseñanza a que se desti- 
nará el establecimiento. En to- 
dos los casos el edificio debe- 


[HH 


0% 


rá tener posibilidades de cre- 
cimiento dentro de los márge- 
nes prefijados variando para 
cada nivel de enseñanza en- 
tre un valor mínimo por de- 
bajo del cual es antieconó- 
mica y un valor máximo por 
encima del cual ésta se 
convierte en antipedagógica, 


(gráfico 7). 
ó uva 


PRE-ESCOLAR 


miveL 
ELEMENTAL 


Gráfico 7. — UA DEL EDIFICIO. Espireteta CUBIERTA. El edificio es 


colar deberá contar con una 


total por alumno 


cubierta mír 
de 4m2; 5m2 $ 6m2 y 7 m2 según el nivel educativo. Dibujo escala. 1:200. 


El máximo óptimo de 
alumnos será de 1220 en el 
turno de mayor matrícula, 
para el caso de edificios de 
uso simultáneo por distintos 
niveles educativos. Los valo- 
res son los siguientes: 


100 alumnos 


VALORES MÁXIMOS VALORES MÍNIMOS. 
300 alumnos 


deb 


(cil: 
IRE 1 


CAPACIDAD Y SUPERFICIE CUBIERTA DE UNIDADES ESCOLARES SIMPLES 
(Son aquellas que sirven a un solo nivel educativo) 


VALORES MAXIMOS 


210 alumnos 


630 alumnos 


| 


Nivel N? alumnos 
total (m2) 
pre-escolar 300 1200 
elemental 630 3150 
medio 875 6125 
VALORES MINIMOS 
N? alumnos 
pre-escolar 100 
elemental 210 
medio 175 
VALORES OPTIMOS . 
Nivel N? alumnos Sup. cubierta Sup. cubierta 
por alumnos (m2) total (m2) 
pre-escolar | 1504200 638 25 4 600 a 800 
elemental 420 14 30 5/6 2100 
medio 700 15 a 20 35 7 3675 a 4900 


mea -—— 448 
preto ess ¿5% 


Escala 1:350 
CAPACIDAD Y SUPERF.CIE CUBIERTA DE UNIDADES ESCOLARES INTEGRADAS 


(Son aquellas que sirven a los tres niveles educativos) 


VALORES MAXIMOS 


Sup. cubierta Sup. cubierta 
Nivel N? alumnos por alumnos (m2) total (m2) 
pre-escolar 100 4 400 
elemental 420 5/6 2100 
medio 700 7 4900 
total 1220 7400 
VALORES MINIMOS 
Cantidad de Sup. cubierta 
Nivel N? alumnos aulas total (m2) 
pre-escolar 50 200 
elemental 210 1050 
medio 175 1225 
2475 


total 435 


'DIFICIOS EN ALTURA 


Normalmente el edificio 
sscolar debe alcanzar su má- 
«mo desarrollo en planta 
aja dentro de los límites 
que imponen las necesida- 
des de disponer de espac'os 
líbres y la conveniencia de 


reducir recorridos de circula- 
ción e instalaciones. Si e'lo 
no ecurre, los desplazam en- 
tos verticales de los alumnos 
por sus propios medios ro 
superarán los siguientes va- 
lores, (considerando como ni- 
vel la altura mínima de aula 
fijada por el código de edi- 
ficación escolar). 


Ó. . ] ] cota Única 


cesta maxima 
| +- miel y Ya 
Ú elemental 

cola máximo 

2 aweles y Ya 
l 
7 8 


Sectores del edificio: Las 
actividades que se desarro- 
llan en el edificio escolar se 
nuclean en diversos sectores 
bien diferenciados: enseñan- 
za teórica, enseñanza prácti- 
ca, educación física y admi- 
nistración, todos ellos vincu- 
lados al núcleo directivo y 
complementados por los co- 
rrespondientes servicios ge- 
nerales. El diseño deberá 
contemplar una nítida d'stin- 
ción entre cada uno de ellas, 


[” ENSENANZA 


fo 


EDUC 
PRACTICA| FISICA 


NUCLEO 
DIRECTIVO 


pero al mismo tiempo, debe- 
rá proporcionar una adecua- 
da vinculación de los mis- 
mos, El acceso a cada secto: 
debe operarse en forma fác | 
y simple desde el punto in'- 
cial del recorrido. Los reco- 
rridos de circulaciones deben 
reducirse al mínimo inds- 
pensable y siempre que s2a 
factible, se integrarán las 
áreas de circulación a las ce 
usos múltiples, patios cu- 
biertos, etc. 


ADMINISTRACION 


El diseño debe contemplar una nítida distinción entre los sectores del edi: 
ividades. 


ficio para no interferir acti 


Medios de intercomun'c;- 
ción: El dimensionamiento de 
puertas, corredores, escale- 
ras y demás medios de sal - 
da deberá tener en cuenta e! 
número de ocupantes a efec- 
tos de permitir una fácil y 
rápida evacuación cel sector 
en casos de urgencia. En ge- 
neral toda puerta interior a 


circulación deberá ser de 
0,90 metros de ancho míni- 
mo. Todo local cuyo lado ma- 
yor sea igual o superior a 9 
metros tendrá sobre ese la- 
do, dos puertas de salida d's- 
tanciadas una de otra y que 
den a circulación general. 
En los locales destinados 
a-enseñanza se recom'enda 


que las puertas sean de dos 
hojas, de 1,40 de ancho l:- 
bre mínimo y abran hacia 
afuera del local pero sin in- 
terferir en las áreas de circu- 
lación. En estas puertas, la 
hoja auxiliar tendrá un solo 
pasador actuando en la parte 
superior y accionable desd> 
el interior del local. El ancho 
acumulado de las pue tas de 
salida desde circulaciones ga- 
nerales al exterior, en plan- 
ta baja, será calculado a ra- 
zón de 0,6 cm. por alumno 
para las primeras 500 y 0,4 
cm por alumno para los res- 
tantes. El ancho mínimo de 
estas puertas será de 1,60 m 


Para las circulaciones ge- 
nerales se recomienda Un 
ancho mínimo inicial de 1,50 
m, incrementado en 0,20 m. 
por aula que dé a dicha cir- 
culación, hasta un máximo 
de 3,50 m. En genera! toda 
circulación deberá proporcio- 
nar posibilidades de salida 
en distintas d'recciones y n'n- 
guna puerta de locales prin- 
cipales distará más de 30 m. 
de alguna de ellas. Los an- 
chos de circulaciones no se- 
rán obstruidos por salientes 
de puertas u otros e'ementos 
que disminuyan su capacidad 
o impliquen riesgos de acc- 
dentes, (gráf'co 8). 


minimo 


mn 


mas de 
10 aulas 


Gráfico 8: 


El ancho mínimo inicial es de 1,50 metros; para dos aulas 
para tres aulas, 1,90 metros y para 10 aulas, 3,50 motros. El 


ancho máximo para más de 10 aulas es de 3,50 metros. Escala 1:350. 


Ninguna puerta de Iccales 
situados en plantas altas dis- 
tará más de 30 m. de una 
escalera de salida, La super- 
ficie de la escalera y la del 
rellano correspondiente, en 
una planta superior, debe- 
rán dar cabida a todos los 
alumnos a los cuales sirva 
esa escalera, a razón de 0,25 
m2 por alumno, pero sin que 
su ancho sea superior a 1,80 
m. A este efecto se computa- 
rá como rellano toda área 
libre delante de la escalera, 
de superficie igual a la de 
la caja correspondiente .(grá- 
ficos 9 y 10). 

Convendrá que las escale- 
ras sean de tramos rectos y 
deben nacesariamente llegar 
a interrumpirse a nivel de la 


Sup. rellano C: Sup. caja de escalera 


e E pa le: 
nos a los que sirve, 
ala Tialldao [catala 1,80 m. 


Gráfico 10: 
Ejemplo de escalera para cuatro aulas 
de nivel escolar medio en una plan- 
ta superior (35 


alumnos/ aula = 140 alum- 
nos) Escala 1:300 
Sup. caja de escalera 
más sup. rellano = 0,25m2./ 
l alumno 
35 m2 
3,52 m. 
16 
2 


N9 de pedadas 
Sup. caja de escalera 
Total 


16,92 m2. 
33,84 m2. 


35 m2 


planta que de salida al exte- 
rior. Los espacios bajo esca- 
leras no podrán ser usados 
para depósito de elementos 
o materiales cuya combus- 
tión en caso de incendio ha- 
ga inutil'zable la escalera co- 
mo medio necesario de sali- 
da. 


Enseñamza teórica, Aula 
común: La determinación de 
la capacidad óptima del au- 
la, es el punto de partida pa- 
ra su correcto dimensiona- 
miento y obedece a requeri- 
mientos de orden pedagógi- 
co tendientes a lograr el má- 


ximo de aprovechamiento de 
la actividad educativa. En 
consecuencia, deberá traba- 
jarse con una capac'dad ópti- 
ma de 25 alumnos por aula 
para el nivel pre-escolar; 20 
en el nivel elemental; 35, en 
el medio. 


[ SUP.MINIMA/ALUMNO 


CAR MAXIMA/AULA ] [ 


suP TOTAL/ AULA 
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Escala 1:350 

Deberán respetarse como 
valores mínimos para la de- 
terminación de la superficie 
del aula, los de 2 m2/al; 1,50 
m2/al. y 1,25 m2/al., res- 
pectivamente en los n'veles 
pre-escolar, elemental y me- 
do 

La forma del aula debe fa- 
cilitar un variado agrupa- 


miento del alumnado que po- 
sibilite la organización del 
trabajo en grupos o conjun- 
tos parciales, Sin descartar 
otras posibilidades, la forma 
cuadrada o de rectángulo po- 
co profundo complementada 


25 alumros 50nt 
30 alumnos 45d 
35 alumnos 13758 


con un mobiliario liviano y 
de formas acoplab!es, es ap- 
ta. 

Las aulas comunes debe- 
rán tener un mín'mo de aso- 
leamiento en horas de la ma- 
ñana, sin interposición de 
partes vidriadas, que pos'b:- 
lite la acción higiénica de 
los rayos ultravioletas. La 
orientación adecuada será la 
orientación Este. En aulas 
rectangulares, el lado m-ycr 
corresponderá siempre a los 
aventanamientos; su long'tud 
no será superior a 8,5 m. y 
su ancho no mayor a 7,20 m. 
con una altura mínima de 


2,90 m. Para el nivel pre-es- 
colar la altura mínima se f- 
ja en 2,60 m., (gráfico 11). 


Los requerimientos de con- 
fort relativos a iluminación, 
tanto natural como artificial, 
la ventilación, aereación, ca- 
lefacción y acústica deben ser 
objeto de atención especial. 
En tal sentido se establece 
que, la suma horizontal de 
los aventanamientos no será 
inferior al 75 % del lado ma- 
yor del aula. Cuando el cu- 
baje no alcance a 4m3/al. se 
dispondrán los  aventana- 
mientos en forma de lograr 
ventilación cruzada o se uti- 
lizarán sistemas de vel 
ción forzada que permitan 
una renovación de aire de 
0,6 a O, 8m3/al. por minuto. 
El área de ventilación será 
equivalente al 33 % de la 
superficie de iluminación. 
Asimismo se fija en 300 lux 
el nivel general mínimo de 
iluminación artificial. Por su 
parte, los sistemas de cale- 
facción, permitirán obtener 
temperaturas no inferiores a 


los 15%. 


20 alumnos por aula: 2,39 m2 


1,99 m2. por alumno. Esc 


livel elemental — 25 a 30 alumnos por aula. 
1,99 m2. por alumno. 30 he m2. por alumno. 30 alumnos por aula: 
1,66 m. por alumno. Posibilidad de distribución E Posibilidad de distribución de 30 alumnos 
lases usuales”. Escala 1:10. .. Escala 1:10. 


EQUIPAMIENTO 
El mobilizrio 


Será de tamaño adecuado 
a los índices antropométri- 
cos de cada nivel, Será livia- 
no, no fijo, de superfices 
opacas y sin cantos agudos 
ni salientes que puedan de- 
ñar a los alumnos. 


Los pizarrones 


Deberán estar ubicados en 
posiciones y alturas que per- 
mitan su utilización y v' 
lidad sin forzar la posic'ón 
natural de los alumnos. Serán 
de superficies lisas y no des- 
lumbrantes. 


Terminaciones 


z 
Ñ Los cielorrasos y muros 
AULA COMUN. Lu sica 25 a ns re 4 que no lleven acabados es- 
alumnos por aula: 1. por alumno. 30 alumnos: 1,66 m2. i i 
por alumno. Posibilidad de distribución de grupos de 4 ó 5 peciales seré pinlados con 
Slumnos para "Investigaciones, Preparación de Trabajos, Actividades pinturas absorbentes, de co- 
de Taller, etcátera”. Escala 1:100. lores cálidos y tonalidades 


claras. Todas las terminacio- 
nes tendrán en cuenta la 
giene y el fácil manteni- 
miento. 


Aulas especiales 


A los requerimientos esta- 
blecidos para el aula común, 
habrá que agregar otros es- 
pecíficos como ser: mayor 
disponibilidad de espacio, 
equipamiento y mobiliario 
especializado, mayores Índi- 
ces lumínicos y comodidades 
ad'cionales para el guardado 
de útiles o elementos de tra- 
bajo. La capacidad máxima 
de las aulas especiales será 
la misma que la de las aulas 
comunes o generales. La su- 
perficie mínima por alumno 
será de 2 m2. excepto para 
el aula de música que se'á 
igual al aula común. Con re- 
lación a los niveles de ¡lus 
nación, éstos serán de 500 
lux en el aula de Dibujo, 
Mecanografía y Trabajos Ma- 
nuales y de 300 lux en Mú- 
sica. Esta Última deberá tener 
tratamiento acústico interior 
que permita reducir al máxi- 
mo las incidencias de esta 
actividad en los restantes es- 
pacios. 


LABORATORIO DE CIENCIAS, Nivel Medio 
Superficie laboratorio: 131, 


9) mesada demostración; 10) 
depósitos y/o vitrinas; 13) pl 


plegable. 


19 


AULA DE MUSICA: Niveles 


alumnos, 25 alumnos: 1,99 m2. por alumno. 
por alumno. 35 alumnos: 1,42 m2. por alumno. Posibildad 


como escenario. Escala 1:100 

El Laboratorio 

Contará con instalaciones 
especiales para suministros 
de agua, gas, electricidad, 
mesas de trabajo, elementos 
especiales de seguridad y 
protección contra siniestros 
y accidentes y de evacuación 
de gases nocivos como ca- 


pl 
30 al 


pans y extractores; material 
de mesas, pisos, etc., resis- 
tentes a la acción de los áci- 
dos. Asimismo tendrá un sis- 
tema de ventilación forzada 
que permita una renovación 
del aire de 0,85 m3. por 
alumno y por minuto. 

En los laboratorios de quí- 


30 a 35 alumnos. 
,74 m2. por alumno. Superficie anexos: 30,24 m2; 0,86 m2. 


Capacidad: 35 alumnos. 


imales; 5 PEN oscuro, pu 
demostración; 10) asientos con apoyo laters 


l; 11) taburetes; 12) muebles ar y/o vitri- 
plantas; 14) animales; 15) pizarrón desplazable o móvil; 16) pueita pledable. 


mica habrá además una cam- 
pana con frente vidriado y 
ventilación forzada indepen- 
diente, para la realización de 


experiencias que originen 
emanaciones nocivas o mo- 
lestas. 


Las mesas de trabajo ten- 
drán una pileta cada 8 alum- 
nos y un reborde perimetral 
que impida el derrame de 
los ácidos hacia el lugar de 
trabajo de los alumnos, 

Estas aulas se completarán 
con los denominados esp, 
cios complementarios de 
vicio como ser Sala de Pro- 
yección, Biblioteca, Museo o 
Gabinete tecnológico. 

La Sala de Proyecciones 
tendrá una superficie mni- 
ma de 1 m2. por alumno y 
una longitud máxima de 14 
metros. Contará con trata- 
miento acústico interior y sis- 
tema de ventilación forzada 
que asegurará una renova- 
cón de aire de 0,85 m3/por 
alumno y por minuto, 

La Biblioteca estará ubica- 
da en zona aislada de los 
ruidos interiores o exteriores 
del establecimiento; tendrá 
una capacidad equivalente al 
5 % del total de alumnos 
de la escuela y una superfi- 
cie mínima de 3 m2. por per- 
sona. En la Biblioteca y el 
Museo, el nivel mínimo de 
iluminación artificial será de 
500 lux. 

Areas de Recreación 

Tienen por fin dar cabida 
a las actividades de descan- 
so y complementariamente, 
sirven también para ciertas 
actividades de conjunto: fcs- 
maciones, actos patrióticos, 
festejo de efemérides. En las 
zonas descubiertas contarán 
con elementos de juego para 
niños de nivel preesco ar y 
de los primeros años, bebe- 
deros, asientos para descin- 
sc, mást:l de ceremon'as, ins- 
talaciones de sonido, etc, 

Los patios abiertos de re- 
creo tendrán una superficie 
pavimentada mínima de 2 
metros cuadrados por alum- 
no. Estarán orientados de 
manera de obtener el mejor 
asoleamiento, evitando gran- 
des áreas de sombra perma- 
nente y/o expuestas al vien- 
to, 

También la escuela conta- 
rá con espacios cubieros 
para los días en que las con- 
diciones climáticas sean des- 
favorables, cuya superficie 
computada calculando gale- 
rías y circulaciones aptas a 
este fin, no será inferior a 
un metro cuadrado por alum- 
no. Las actividades de recrea- 
ción en las áreas cubiert»3 
si bien son las mismas, se 
desarrollan en forma más 
tranquila y menos axmanei- 


va. El elevado costo de las 
segundas con relación a las 
primeras obliga no sólo a 
mantener su capacidad y su- 
perficie dentro de los límites 
razonables, sino también a 
incorporar a estas áreas otras 
actividades necesarias y po- 
sibles (comedor, sala de ac- 
tos, etc.), Es decir que se 
transforma en una zona de 
usos múltiples. 

Las áreas de recreación 
que se utilicen para Educa- 
ción Física y Gimnasia serán 
preferentemente de formas 
regulares y comun'carán fá- 
cilmente con las instalaciones 
sanitarias y vestuarios. 
Servicios Sanitarios 

El alto costo de las instala- 
ciones sanitarias hace ¿con- 
sejable la concentración de 
estos servicios en núclezs 
únicos en los lugares de ma- 
yor solicitación, como son los 
patios de recreo y cuando se 
trata de un edifico de varias 
plantas, se tratará de buscar 
la concentración — vertical. 


<0,80> 


En la programación de es- 
tos servicios hay que tener 
en cuenta la simplificación y 
accesibilidad de estas insta- 
laciones, como en el caso del 
ducto de ventilación que es 
un recinto al cual convergen 
todos los depósitos y caños 
de los w.c. y que tiene ac- 
ceso directo para su repara- 
ción en caso de desperfectos, 


evitando de esta manera te- 
ner que romper o estropear 
la mampostería y el azule- 
jado, disminuyendo los gas- 
tos de reparación y acortando 
los tiempos. 

Las mayores facilidades de 
higiene, limpieza y aireación 
del local, deberán asegurar- 
se a través de la utilización 
de materiales adecuados en 
pisos y revestimientos, a.te- 
factos y accesorios simples, 
resistentes, de fácil manejo 
y probada eficiencia. 

Los sanitarios para uso de 
los alumnos contarán con 
los siguientes servicios míni- 
mos: 1 W.C. cada 30 alum- 
nos varones o cada 20 muje- 
res, 1 mingitorio cada 20 
alumnos varones, 1 lavabo 
cada 20 alumnos varones o 
mujeres y un bebedero ca- 
da 30 alumnos varones y 
cada 20 alumnas mujeres. 
Los servicios mínimos no 
podrán ser inferiores a dos 
unidades de cada artefacto. 
Los recintos para inodoro 
tendrán como mínimo 1,20 
de largo por 0,80 de ancho, 
con puerta no inferior a 0,60 
levantada al nivel del piso 
no menos de 0,20 metros y 
no más de 0,30 m, 

El local sanitario tendrá 
piso de mosaicos y esta á 
revestido con azulejos hasta 
no menos de 2,10 metros de 
altura. En ambos casos po- 
drán usarse otros materiales 
que aseguren igual o mayor 
facilidad de limpieza, con 
especial exclusión del ce- 
mento al'sado. 

El área de ventilación será 
igual a 1/5 de la superficie 
del local, salvo que se com- 
plemente con sistemas de 
ventilación forzada, en cuyo 
caso podrá reducirse a 1/10 
de dicha superfic'e. 

Se incluirá un vestuario de 
alumnos de superficie mn'- 
ma per alumno de 0,42 m2, 
1 cada 12 alumnos. Si se 
usan también para educac'ón 
física, deberá contar también 
con un grupo de duchas. 1 
ducha cada 5 alumnos. 


Planta del ducto de ventilación, 


SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS 


ENSEÑANZA TEORICA 


Artefactos 
1 we. 

1 mingitorio 
1 lavabo 

1 bebedero 


ENSEÑANZA PRACTICA 


Artefactos 
1 we 

1 mingitorio 
1 lavabo 

1 bebedero 


Varones Mujeres 
30 20 
20 - 

20 20 
30 30 
Varones Mujeres 
30 20 
20 = 
20 20 
30 30 


O OS 


Co:to del ducto de ventilación 


Depósitos 


El sector de enseñanza 
teórica debe disponer de es- 
pacios adecuados para el 
guardado del material didác- 
tico de uso común para las 
distintas aulas. En los casos 
más simples podrán destinar- 
se para este fin, comodidades 
espec'ales en la Sala de 
Maestros o de Preceptores y 
aún en la Dirección. Asimis- 
mo será necesario prever cc- 
modidades para el guardado 
de los elementos de limpie- 
za y de uso diario del sector. 


ENSEÑANZA PRACTICA 
Espacios Principales 

Las especialidades técni- 
cas como Mecánica, Electri 
dad, Química, Construccio- 
nes, Automotores, eic, a ni- 
vel Medio, introducen un 
elemento arquitectón'co neta- 
mente diferenciado. 


El taller 

Como las técnicas nombra- 
das anteriormente tienen es- 
pecialidades básicas comunes, 


como ajuste, carpintería, má- 
quinas, herram'entas, etc. y 
es posible el aprovecham'en- 
to de servicios y equipos de 
uso común, se hace necesa- 
rio un espacio único de di- 
mensiones relativamente 
grandes. 

Las soluciones estructura- 
les y de iluminación y ven- 
tilación dan lugar a solucio- 
nes de tipo industrial con cu- 
biertas de grandes luces y 
sistema de aventanamiento 
incorporados a la misma. La 
cubierta Shed orientada al 
sur es la más eficaz y satis- 
face todos los requerimien- 


s. 

El taller debe constituir un 
ámbito único sumamente fle- 
xible y adaptable a las cons- 
tantes necesidades de cam- 
bio. 


Superficie 

Tendrán una superficie 
promedio mínima de 6 me- 
tros cuadrados por alumno 
incluidas las áreas de circu- 
lación, pero no las de depó- 
sito y servicio, Las aberturas 


necesarias tendrán un ancho 
m'n'mo de 2 metros, El nival 
mínimo de iluminación arti- 


ficial será de 3000 lux y la 
temperatura de calefacción 
inferior, será de 122 a 14%C. 


AULA TALLER CARPINTERIA, Nivel Medio — 18 alumnos por 
'5,08 m2. Superficie por alum 
Unilizable también para calado y pirograbado y aeromodelismo, 


aula, Superficie total: 


1, banco doble de carpintero, 


mesa. profesor; 


LOS ESPACIOS COMPLEMEN- 
TARIOS Y DE SERVICIO 


Jefe de Taller. Es la ofi 
na del Jefe General de En- 
señanza Práctica. Debe estar 
en contacto permanente 
con el resto a través de su- 
perficies vidriadas. 

Oficina técnica. Debe estar 
ubicada próxima a la ofícina 
del Jefe de Taller o forman- 
do un solo ambiente. 

Sala de mrestros. Cumple 
funciones similares a la de 
la Sala de Profesores en el 
Sector de Enseñanza Teórica 
y sirve también para Sala de 
Reuniones. Incluye  instala- 
ciones mínimas para servicio 
de confitería. 

Primeros auxilios. Si la 
escuela cuenta con locales 
para servicio médico de los 
alumnos, estos locales debe- 
rán ubicarse en este sector 
con facilidad de acceso desde 
las instalaciones de Educa- 
ción Física. 

Aulas del taller. Posibilita 
desarrollar aspectos teóricos 
de los trabajos de taller fue- 
ra de un ámbito ruidoso. El 
número de estas aulas estará 
en relación con la cantidad 
de alumnos, 

Laboratorios de ensayos. 
Se ubicarán en la zona de 
talleres y en algunos casos 
se deberá tener en cuenta 
la eliminación de los gases 
de combustión, la forma más 
segura de alimentación de 
combustible y las mejores 
condiciones de ventilación. 

Depósitos. El taller plantea 
la necesidad de espacios 
de almacenamiento genera- 
les de tres elementos: Mate- 
ria prima, productos ya ela- 
borados y herramientas e 
instrumentos de uso especial 
no contínuo. Los depósitos 
de combustible y elemen- 
tos inflamables en general, 


;; 2, mesa de trabajo con cuatro 
mesada con estantes; 4, pil 
dr 9, armario profesor; 10, panel 
herramientas; 11, depósito de material. 


4,17 m2. 


5, pizarrón; 6, esmer 


| 
se dispondrán en lugares 
alejados de las construccio- 


nes principales propias o 
linderas. 
Vestuarios. En las aulas 


de Enseñanza Práctica se in- 
cluirá un local especial para 
vestuarios de los alumnos, 
de superficie mínima de 
0,40 m2 por alumno, vin-' 
culado a un grupo sanitario. 
Sanitarios. Tendrán la pro- 
porción indicada para Ense- 
fianza Teórica con excepción 
de los lavabos que serán de 
uno para cada 12 alumnos. 
Los Servicios Sanitarios 
para el personal incluirán un 
lugar para vestuario mínimo 
de 0,80 m2. por persona y 
tendrá los siguientes serv:- 
cios mínimos: 1 W.C. cada 
12 personas, 1 mingitorio 
cada 6 personas; 1 lavabo 
cada 5 personas y una ducha 
cada 5 personas. Este grupo 
de duchas con su correspon- 
diente zona de secado, ten- 
drá acceso directo desde los 
vestuarios. Cada docente d's- 
pondrá de un ropero metáli- 
co ind:vidual de 40 x 40 por 
160 cmts. y a su vez, cada 
alumno dispondrá de Un me- 
dio ropero de las mismas 
características. d 


SERVICIOS GENERALES 

Dentro de los mismos cabe 
considerar tres locales de 
particular importancia. 

La Cooperadora que debe- 
rá ubicarse en el sector ad- 
ministrativo. 

La Librería que se ubicará 
en el recorrido de acceso de 
los alumnos, 

El Club Colegial que de- 
berá ubicarse próximo al de- 
partamento de Educación Fi- 
sic 


Viviendas. La vivienda del 
docente dentro del estable- 
cimiento es una necesidad 
en las escuelas rurales, de 


frontera o s'milares, donde 
son pocas las posibilidades 
habitacionales. 

Estas viviendas para el Di- 
rector o el Mayordomo pue- 
den traer apa/ejados ser'os 
inconvenientes que aconse- 
jan limitar estos servicios 
sólo en caso de probada ne- 
cesidad, 


Depósito general, Taller de 
maestranza. Dentro de los lí- 
mites estrictos de dimens'o- 
namiento habrá que prever 
espacios necesarios para el 
almacenamiento y reparación 
de mobiliarios y el guardado 
de sobrantes o rezagos. 


Estacionamiento. Se plan- 
tea para zonas urbanas y son 
espacios descubiertos pero 
pavimentados, con accesos 
diferenciados de los peato- 
nales y ubicados en zonas 
que no afecten la actividad 
educativa. Iguales previsio- 
nes se tomarán en algunos 
casos para el resguardo de 
bicicletas. 


Espacios verdes, Las pre- 
visiones en este aspecto de- 
ben formar parte de la do- 
cumentación del proyecto y 
están incluidas en los respec- 
tivos presupuestos. 


Alojamiento para alumnos. 
Cuando sea necesario pre- 
ver servicio de alojamiento 
para alumnos, éste deberá 
conformar un núcleo sufi- 
cientemente independizado. 


Los dormitorios, Serán ¡ 
dependientes de los del per- 
sonal. Tendrán un cubaje mí- 
nimo de 15 m2 por alumno 
considerando una altura má- 
xima para el cómputo de 3 
metros. 


La cantidad de alumnos 
por dormitorio será de un 
máximo de 15 a 20 para los 
más chicos y un mínimo de 
3 para los mayores. No se 
aconseja el uso de camas en 
$ niveles. 


Aventanamiento: se orien- 
tará hacia el Este y los dor- 
mitorios tendrán aberturas 
de ventilación proporciona- 
das a la superficie del local. 
Asimismo se extremarán las 
prevenciones de seguridad. 
La elección de materiales, 
terminaciones y mobiliario 
asegurarán las máximas con- 
diciones de h'giene. 


Dormitorios para el per- 
Tendrán una superfi- 
cie m'nima de 6 m2. por ca- 
ma y dispondrá de ropero y 
mesa escritorio indiv:dual; 
se acoplarán a los dormito- 
rios de los alumnos pero es- 
tarán convenientemente in- 


dependizados. El número de 
dormitorios estará en rela- 
ción con la cantidad de perso- 
nas dedicadas a esta función, 
y se calcula uno cada 15 6 20 
alumnos como máximo y una 
o dos personas por dormi- 
torio. 


Servicios sanitarios 


Serán los siguientes: 1 W. 
C. cada 20 varones o cada 8 
mujeres; 1 mingitorio cada 
10 varones; 1 lavabo cada 5 
varones o mujeres; 1 ducha 
cada 5 varones o mujeres y 
un bebedero cada 30 varo- 
nes o mujeres. 


Los servicios mínimos no 
serán inferiores a 2 unidades 
de cada artefacto. 


Primeros auxilios y 
enfermería 


Si el establecimiento alo- 
ja más de 10 alumnos dis- 
pondrá de estos locales. El 
servicio de enfermería conta- 
rá con capacidad para una 
cama (5 m2) cada 50 camas 
de alojamiento y con servi- 
cios propios. 


Además contará con Sala 
de estudio y no podrá inte- 
grarse con la Biblioteca esco- 
lar en los estab'ecimientos 
con totalidad o mayoría de 
alumnos internos. 


Sala de Estar. Dispondrá 
de juegos de salón, discote- 
cu, etc. e integrada con es- 
pac'os abiertos exteriores, Se 
puede ut'l'zar como Sala de 
estar el excedente de super- 
fície que ofrece el comedor 
escolar. 


Lavaderc, Se d'spondrá en 
casos de que el servicio de 
lavado y planchado deba he- 
cerse en el mismo estableci- 
miento. 


Depósitos. Para el guarda- 
do de elementos de uso 
eventual o temporario como 
por ejemplo: co'chones, fra- 
zadas, material de l'mp'eza, 
etc, 


Sala de máquinas. La ne- 
cesidad del servicio de agua 
caliente en cocina y baños y 
de calefacción en la mayor'a 
de los casos, obliga a pre- 
ver locales especiales para 
estos fines. 


Scbiernc y administración 


Las actividades de gobier- 
no requieren por lo menos 
un despacho para el Director, 
con facilidad de acceso desde 


la entrada principal, posibi- 
lidad de vinculación con to- 
dos los sectores del edificio 
y comodidad para espera de 
público. En los casos más 
complejos puede ser necesa- 
rio también un despacho si- 
milar para el Vice-director 
y comodidades particulares 
tales como servicio sanitario 
exclusivo, local especial para 
sala de espera, instalaciones 
de comunicación y llamada, 
etc, 


Las actividades adminis- 
trativas requieren como mí- 
nimo, un local tipo ofc'na, 
inmediato al acceso de pú- 
blico, preferentemente con 
atención a través de mostra- 
dor. En los casos especia'es 
habrá también un despacho 
para el Secretario y un local 
independiente para tesorería 
con atención de público a 
través de ventanilla. 


Los sanitarios para uso del 
personal docente, adminis- 
trativo y de servicio, debe- 
rán ser diferenciados de los 
de uso de los alumnos y con- 
tarán con los siguientes ser- 
vicios mínimos: 1 W.C. cada 
15 varones o cada 10 muje- 
res; 2 mingitorios cada 15 
varones; 2 lavabos cada 15 
varones o cada 10 mujeres. 


El local especifico de las 
actividades docentes lo cons- 
tituye la Sala de Maestros y 
o Profesores, ubicada en el 
recorrido desde el hall de 
entrada a las aulas y con co- 
modidades para trabajo y 
estar, guardarropa, anaque- 
les, avosadores, reloj, etc. En 
otros casos habrá que prever 
también un despacho espe- 
cial para el Regente y una 
Sala de Precepto:es con di- 
recta vinculación al movi- 
miento de los alumnos y con 
espacio adicional para el je- 
fe de preceptores. 


Servicio Médico 


Los espacios dedicados a 
esta actividad incluyen loca- 
les especiales para las tareas 
de orientación y atención 
psicopedagógica y sanitaria 
de los alumnos que en los 
casos especiales, llegarán a 
constituir un núcleo autóno- 
mo con consultorios diferen- 
ciados (médico, odontológi- 
co, psicopedagógico). Si la 
escuela tene más de 150 
alumnos por turno, contará 
con un local especial debi- 
damente equipado que po- 
drá cumplir la función de sa- 
la de primeros auxilios. 


Sala de actos 


La sala de actos o locales 
para reunión con capacidad 
superior a 100 personas ten- 
drán sistemas de ventilación 
forzada que aseguren una 
renovación de aire de 0,85 
metros cúbicos por persona 
y Por minuto. Él ancho de 
las puertas de salida no será 
inferior a 1,80 y se calculará 
a razón de 1 cm. por per- 
sona, 


Comedor-Cocina 


Como dijimos, el comedor 
al igual que el salón de 
actos, que fuera de sus acti- 
vidades espec'ficas, no tiene 
utilización alguna, podrá im- 
plementarse como espac'o de 
usos múltiples. 


La cocina por su parte, es- 
tará preferentemente prepa- 
rada para el sistema de auto- 
servicio y contará con espa- 
cios y elementos adecuados. 
para la conservación de los 
alimentos, depósito y ves- 
tuario y servicio sanitario 
para el personal, Siempre 
que sea posible, la cccina 
estará ubicada de modo que 
fuera del horario del almuer- 
zo, pueda hacer las veces de 
cantina con servicio a través 
de mostrador evitando así 
espacios espec'ales para este 
fin, durante los rec:eos. Ten- 
drá una superficie no inferior 
al 25 % de la que correspon- 
de al comedor, piso de mo- 
saicos y azulejos hasta 2,10 
m. de altura y contará con 
servicio sanitario indepen- 
d'ente de la cocina. 


Central do instalaciones 


Es corriente y conveniente 
concentrar en un local de 
servicio de dimensiones ade- 
cuadas, a nivel de subsuelo, 
el máximo posible de ele- 
mentos principales para el 
funcionamiento de las insta- 
laciones tales como: tanques 
de bombeo, equipos eleva- 
dores de agua, calderas, 
tanques intermedios, bombas 
circulatorias, medidores de 
consumo de electricidad y 
gas, tableros principales, etc. 
Su distribución debe permitir 
un fácil manejo, control y 
reparación de equipos, res- 
petando todas las exigencias 
de seguridad, aislación y ven- 
tilación e impidiendo toda 
posibilidad de acceso por 
parte de alumnos o personal 
que no sea directamente res- 
ponsable de los mismos. 


Los aspectos constructivos 


Con relación a la estructu- 
ra se considera de todo pun- 
to de vista conveniente, que 
el edificio escolar sea resuel- 
to con estructura portante in- 
tegral e independiente. 


Las estructuras estarán di- 
mensionadas para transm tir 
al terreno a través de sus 
propios elementos, las cargas 
permanentes y acd dentales 
a que se encuentren someti- 
das. En ningún caso se ad- 
mitirá el apoyo y descarga 
de las mismas en muros o pi- 
lares de mampostería, o cual- 
quier otro material 


Las sobrecargas serán con- 
sideradas de acuerdo con lo 
prescripto por el Código de 
Edificación de Buenos A'res, 
con un mínimo para aulas de 
350 kg/m2; para circu'acio- 
nes, patios y escaleras, de 
500 kg/m2 y para terrazas 
accesibles, de 150 kg/m2. En 
este último caso no queda- 
rán involucradas las terrazas 
que en el presente o en el 
futuro sirvan de acceso a los 
alumnos, situación en la que 
deberán ser consideradas 
como patios 


El cálculo de las estructu- 
ras de hormigón armado de- 
berá hacerse de acuerdo con 
lo establecido por el proyecto 
de reglamentación para el 
Cálculo de Estructuras del 
C.I.N.E.H. dentro del méto- 
do convencional. Las tens'o- 
nes admisibles máximas se- 
rán para el hormigón, a la 
flexión de 75 kg/cm2 que- 
dando proporcionadas a este 
valor las admitidas por el 
Reglamento para los distin- 
tos estados de solicitación 
posibles. Para el hierro po- 
drán utilizar, según su cal:- 
dad, tensiones de 2400 kg/ 
m2 y hasta 3000 kg/m2 para 
techos conformados en frío. 


Previo a la ejecución del 
cálculo deberá hacerse un 
estudio del suelo que permi- 
ta determinar fehacientemen- 
te las tensiones admisibles 
del mismo. Tanto en el cálcu- 
lo como en la ejecución de la 
estructura deberá intervenir 
un profesional responsable 
que constatará expresamente 
la correcta disposición de las 
armaduras, el dosaje del hor- 
migón y el prolijo relleno 
de los moldes. 


En general en zonas urba- 
nas no podrá usarse la ma- 
dera para la ejecución del 
total de las partes esenciales 
de la estructura res'stente del 
edificio escolar, Cualqu'er 
excepción fundada en proce- 


dimientos que garanticen 
real seguridad, deberá ser 
expresamente considerada. 


Cubiertas 


Las cubiertas serán total- 
mente impermeables al paso 
del agua y llevarán incorpo- 
rados al contrap'so de azo- 
tea o al cielorraso, mater'a!es 
aislantes de probada eficacia 
que permitan asegurar una 
suficiente aislación térmica 
de los ambientes. 


Materiales 


Los materiales, en especial 
de pisos y revestimientos se- 
rán adecuados al destino o 
función de los distintos lo- 
cales y a la índole de las 
tareas que en ellos se desa- 
rrollan, debiendo tenerse en 
cuenta, según los casos, su 
facilidad de limpieza, su re- 
sistencia al desgaste, su so- 
noridad y su aspecto y color 
agradables. 


Nermas operativas 
Tanto el proyecto como la 
construcción del, edificio de- 
ben estar avalados por un 
profesional universitario con 
conocimientos en la materia, 
que garantice clara interpre- 
tación de las normas, buena 
organización espacial, correc- 
to proceso censtructivo y 
economía de inversión. 


El edificio y sus instalacio- 
nes deberán contar con la 
aprobación de todos los or- 
ganismos oficiales con res- 
ponsabilidad en la autoriza- 
c'ón de construcción, habilita- 
ción y/o uso. 


En caso de discrepancia 
entre normas establecidas 
por entidades oficiales con 
competencia en la materia, 
se dará prevalencia a la más 
exigente. 


Seguridad del ed.ficio 


El edificio ofrecerá ade- 
cuadas condiciones de segu- 
ridad en retación con la po- 
sibilidad de accidentes y fa- 
cilidad de evacuación en 
caso de siniestros. En cada 
planta o sector del edificio 
habrá un matafuego cada 
200 m2, de superficie de pi- 
so. En edificios de más de 
una planta las escaleras serán 
de hormigón armado macizo, 
de tramos rectos y acces bles 
desde circulación general. 


La habilitación de edific'os 
escolares estará supeditada 
al cumplimiento de las exi- 


gencias mínimas que se es- 
tipulan a continuación, A par- 
tir de la fecha de habilitación 
y en un plazo máximo de 
tres años, los establecimien- 
tos deberán haber completa- 
do las exigencias de cum» 
plimiento diferido que tam- 
bién indicaremos. 


No obstante lo expuesto 
en el apartado precedente, la 
Dirección Nac'onal de Arqui- 
tectura Esco'ar podrá autori- 
zar plazos distintos para el 
cumplimiento de alguna de 
estas exigencias cuando así 
lo estime necesario, y/o a 
solicitud del establecimiento. 


EXIGENCIAS M'NIMAS 
Localización 


No menos del 40% del 
alumnado tendrá su domici- 
lio dentro de un rad'o que 
permita cumplimentar las 
distancias y tiempos de re- 
corrido indicados en las ba- 
ses. 


Clima 


En zonas en que durante 
el período de clases, la tem- 
peratura se mantiene por pe- 
ríodos prolongados, por de- 
bajo de los 12%C, el ed'ficio 
contará con medios adecua- 
dos de calefacción. 


Terreno 


La superficie del terreno 
no será inferior al 30% de 
lo indicado en las bases. Si 
el terreno se encuentra ubi- 
cado en áreas expuestas a 
inundaciones, desbordes, alu- 
des y fenómenos similares, 
contará con medios adecua- 
dos de protección. 


Infraestructura 


La construcción contará 
con agua potable para con- 
sumo e instalaciones sanita- 
rias acordes con los servicios 
de que se disponga en el 
área. 

Cuando no exista red cloa- 
cal, contará con pozo negro. 


Emplazamiento 


Las superficies construidas 
a nivel del terreno, ocuparán 
como máximo, el 80% de la 
superficie del mismo. 


Tamaño 


Capacidad: el edificio po- 
drá recibir un excedente del 


20% del alumnado previsto 
en las bases, Superficie cu- 
bierta; podrá reducirse hasta 
en un 20% respecto de lo 
indicado en las bases. Edifi- 
cio en altura: se cumplirá lo 
indicado en las bases pudien- 
do el nivel preescolar llegar 
hasta 3,50m más que lo in- 
dic do. 


Sectores del edificio 


Acceso: si dista menos de 
cinco metros desde el cordón 
de la calzada, se colocarán 
elementos de protección. 
tación: toda aula que 
reciba asoleamiento directo, 
contará con elementos que 
permitan la interposición y 
regulación de la luz exterior. 
Puertas: toda aula tendrá no 
menos de Una puerta a cir- 
culación general, de 0,70 m 
de ancho mínimo. El ancho 
mínimo de la puerta de ac- 
ceso al edificio será de 0,90 
m. Circulaciones y escaleras: 
el ancho mínimo de circula- 
ciones y escaleras libre de 
obstáculos, será de 0,70 m. 


Aula común 


La superficie del aula no 
será menor a 1 m2 por alum- 
no, La superficie de ilumina- 
ción natural no será menor a 
1/12 de la superficie de pi- 
so. La superficie de ventila- 
ción no será menor a 1/3 de 
la superficie de iluminación. 
El nivel mínimo de ilumina- 
ción artificial será de 8 wats 
por m2 de superficie de piso, 
para luz fluorescente o 20 
w/m2 para lámparas incan- 
descentes, 


Recreación 


El edificio contará con 
áreas para recreo de no me- 
nos de 2m2 por alumno, pa- 
ra'la totalidad del alumnado 
en el turno más desfavora- 
ble, de las cuales no menos 
del 50 % serán descubiertas 
y no menos del 25% serán 
cubiertas. 


Los servicios sanitarios no 
serán menores al 75% de 
los servicios indicados en las 
bases. Los servicios mínimos 
no podrán ser inferiores a 
dos unidades de cada arte- 
facto. El personal docente, 
administrativo y de servicio 
contará con servicios sanita- 
rios diferenciados de los 
alumnos. 


Construcción 


En general, en zonas ur- 
banas, no se admitirán edi- 
ficios con estructuras de ma- 
dera. 


EXIGENCIAS DE 
CUMPLIMIENTO 
DIFERIDO: 


alumnado tendrá su domict 


dentro de un radio que BIBLIOTECA 


mita cumplimentar las dis- 
tancias indicadas. 


* La superficie del terreno 
no será inferior al 60% de 
lo indicado en las bases. El 
terreno estará ubicado en 
áreas no expuestas a inun- 
daciones, desbordes, aludes 
y fenómenos similares, 


* La construcción contará 
con agua pot-ble para consu- 
mo. La disponibilidad total 
de agua no será inferior a 20 
litros para alumno. Cuando 
no exista red cloacal exter- 
na, la eliminación de líqui- 
dos cloacales se hará a tra- 
vés de cámara séptica y pozo 
absorbente conforme a lo in- 
dicado en las bases, 


+ Las superficies construi- 
das a nivel del terreno ocu- 
parán como mínimo el 60 % 
de la superficie del mismo. 


* La capacidad del edifi- 
cio podrá recibir un exceden- 
te del 10% del alumnado 
previsto. 


* la superficie cubierta 
mínima podrá reducirse has- 
ta en un 10 % respecto de lo 
indicado en las bases. 


+ El nivel preescolar po- 
drá llegar en cuanto a la al- 
tura del edificio hasta 2,50 m 
más que lo indicado. 


+ La superficie del aula no 
será menor a 1,20 m2 por 
alumno. 


* La superficie de ilumi- 
nación natural no será me- 
nor a 1/9 de la superficie del 
piso. 


+ La superficie de ventila- 
ción no será menor a 1/3 de 
la superficie de iluminación. 


* El nivel mínimo de ilu- 
minación artificial será de 8 
wats, por m2 de superficie 
de piso, para luz fluorescente 
o 20 w/m2 para lámparas 
incandescentes. 


* El edificio contará con 
áreas pavimentadas para re- 
creo de no menos de 2 m2 
por alumno, de las cuales no 
menos del 50% serán des- 
cubiertas y no menos del 
50 % serán cubiertas. 
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EQUIPAMIENTO 


El. MOBILIARIO ESCOLAR 


Tradicionalmente se ha 
considerado al mobiliario es- 
colar como un elemento más 
que requiere el desarrollo de 
la actividad docente. Mien- 
tras el proceso educativo 
constituyó solamente una ac- 
tividad esencialmente recep- 
Eva por parte del alumno, 
su estudio no inquietó ma- 
yormente a los diseñadores. 
Como el quehacer del edu: 
cando se traducía en copiar 
lo que el maestro o profesor 
dictaba, bastaba para ello, 
con una cubierta y una silla. 
Ahora, la introducción de los 
métodos de enseñanza activa 
con una participación cada 
vez más importante del alum- 
no en la investigación, ex- 
perimentación y discusión de 
los temas que se tratan, ha 
obligado a repensar la rel, 
ción del espacio y el mal 
liario. 

Según los criterios actua- 
les, el proceso de la educa- 
ción supone diversas tareas, 
modalidades, adaptaciones a 
situaciones nuevas, que obli- 
yan a adoptar un esquema 
de flex'bilidad y versatilidad 
en los cuales el componente 
del mobiliario juega un rol 
de importancia. El mueble 
debe permitirle al alumno 
levantarse, trasladarse y ubi- 
carse de acuerdo con las ne- 
cesidades que las modalida- 
des educativas exijan. Ade- 
más, el pup'tre debe ser ade- 
cuado a las dimensiones cam- 
biantes del niño. De ah' los 
estudios de somatometría y 
antropometría, destinados lo, 
primeros a enfocar las rela- 
ciones del cuerpo con el rit- 
mo de crecimiento en un 
grupo secial o étnico deter- 
minado y el segundo, a las 
relaciones en las medidas y 
proporciones del cuerpo en 
el individuo tipo. 

Este estudio del mobilia- 
rio escolar que todos los paí- 
ses han profundizado, como 
lo demuestran los ejemplos 


co del alumno, sino que tam- 
bién abarca el mobiliario 
utilizado por el profesor, el 
destinado al guardado de la 
ayuda escolar, el dedicado a 
la distribución del espacio 
educativo, otro elemento 
nuevo incorporado a la mo- 
derna pedagogía. 

A fin de ilustrar sobre es- 
le tópico que como vemos, 
es parte sustancial de la ar- 
qy tectura escolar, presenta- 
mos a continuación, las pau- 
las para el mobiliario esco- 
lar establecidas por el Minis- 
terio de Educación, algunos 
de los estudios sobre el mis- 
mo realizados por otros paí- 
ses y los aportes de algunos 
diseñadores privados del 
pas. 

Todos ellos pretenden lo- 
grar un principio de ordena- 
miento de las pautas a te- 
nerse en cuenta en el empleo 
del mobiliario, sus requeri- 
mientos básicos, las posibili- 
dades de aprovechamiento y 
al mismo tiempo, servir de 
base a búsquedas futuras 
que tengan como única fi- 
nalidad que el alumno apren- 
da en el marco adecuado 
que le permita desarrollar 
todas sus posibilidades físi- 
cas e intelectuales. 


PAUTAS PARA EL DISEÑO 
DEL MOBILIARIO ESCOLAR. 


Resolución del Ministerio de 
Cultura y Educación del 8 de 
noviembre de 1974, 
“Teniendo en cuenta que 
el banco escolar diseñado en 
tunción de datos antropomé- 
tricos propios de cada nivel 
y de la necesidad de agru- 
pamientos variados y cam- 
biantes, es el elemento bá- 
sico del equipamiento esco- 
lar, por la presente se dis- 


pone anexar a las normas 
vigentes sobre arquitectura 
escolar contenidas en el Có: 
digo Rector de Arquitectura 
estudio sobre 


Escolar, el 
“Pautas par 


Desarrollo de esta Dirección 
Nacional de Arquitectura 
Educacional, para ser tenida 
en cuenta a título experi- 
mental, en la habilitación de 
nuevos edificios educaciona- 
les afectados a usos escola- 
res de cualquier nivel y/o 
modalidad, pertenecientes al 
ámbito del Ministerio de 
Cultura y Educación”. 


PAUTAS PARA El DISEÑO 
DEL BANCO ESCOLAR 


1 — METODOLOGIA 


1-El presente trabajo tiene 
por objeto fijar las dimen- 
siones y características del 
banco escolar, utilizable 
por alumnos de nivel pri- 
mario y secundario, con 
miras a su posterior apli- 
cación a los estudios de 
diseño del mobiliario es- 
colar. 

2 - El modelo adoptado es el 
constituido por elementos 
independientes: mesa 
unipersonal o bipersonal 
y silla individual. 

3-Se han determinado 4 
tipos de banco correspon- 
dientes a cuatro tramos 
de tallas que van, desde 
la mínima de 6 años (112 
cm) hasta la máxima de 
17 años (172 cm), con un 
incremento de 15 cm por 
tramo, siguiendo las me- 
didas de tallas por eda- 
des consignadas en la Ta- 
bla Winocur proporciona- 
da por la Dirección Na- 
cional de Sanidad Escolar. 
TIPO A - Abarca el tramo 
112-127 cm, correspon- 
diente a las edades 6, 7 y 
8 años, con una talla me- 
dia de 120 cm, Utilizable 
en 19; 2? y 3er. grado. 
TIPO B - Abarca el tramo 
127-142 cm, correspon- 
d'ente a las edades 9, 10 
y 11 años, con una talla 
media de 135 cm. Utili- 
zable en 49; 5% y 6? gra- 
do, 

TIPO C - Abarca el tramo, 


que siguen, no ha quedado — Banco Escolar” pr 142-157 cm, correspcn- 
reducido al enfoque del ban- el Sector Investigación y diente a las edades 12, 13 
TABLA WINOCUR 
TALLA 
Edad VARONES MUJERES 
3 96 98 100 94 9 98 
4 103 105 107 102 104 106 
5 107 109 m1 105 107 109 
6 m 14 117 mi 114 117 
7 nó 19 122 15 118 121 
8 121 124 127 120 123 126 
9 124 127 130 123 127 131 
10 130 134 138 128 133 138 
n 134 138 142 134 139 144 
12 138 143 148 139 145 151 
13 142 148 154 144 149 154 
14 147 153 159 146 151 156 
15 152 158 164 ., ,-.148 152 156 


y 14 años, con una talla 
media de 150 cm. Utili- 
zable en 7% grado; 19 y 
2 año. 


TIPO D - Abarca el tramo 
157-172 cm, correspon- 
diente a las edades 15, 16 
y 17 años, con una talla 
media de 165 cm. Util:- 
zable en 32; 49 y 59 año 


4-Las alturas de la silla y 
de la mesa que confor- 
man cada tipo de banco 
se han determinado en 
función de la talla media 
correspondiente al tramo. 


El análisis de los estudios 
y experiencias de otros 
países ha permitido deter- 
minar que la relación en- 
tre la talla y la altura del 
asiento se halla entre 0,24 
y 0,28, en tanto la rela- 
ción entre talla y altura 
de la mesa oscila entre 
0,39 y 0,44, Candill por 
su parte, fija esas rela- 
ciones en 2/7 de T (0,28) 
para el asiento y 3/7 más 
1” (0,42 más 2,5 cm) pa- 
ra la mesa, 


En nuestro caso se han 
adoptado las relaciones 
0,26 y 0,43 que dan al- 
turas adecuadas, propor- 
cionan espacio suficiente 
entre el plano de asiento 
y el plano de trabajo y 
permiten (con ajustes de 
1 cm en solo dos casos), 
un escalonamiento unifor- 
me tanto en las alturas de 
las sillas (4 cm por tramo) 
como en las de las mesas 
(6 cm por tramo). 


5 - Las restantes dimensiones 
de asiento, respaldo y 
mesa se han uniformado 
para los tipos A y B por 
un lado y para los tipos 
C y D por otro, teniendo 
en cuenta las dimensiones 
corrientes del mob'liario 
escolar para los dos gru- 
pos de edades. 


6-La colocación de la ban- 
deja para el guardado de 
útiles debajo de la mesa, 
ocasiona por lo general 
molestias en las piernas 
del alumno lo que obliga 
a levantar el plano de tra- 
bajo por encima de la al- 
tura aconsejable. Por ese 
motivo los tipos A y B 
destinados a los grados 
inferiores no llevan área 
de guardado, 


En los tipos C y D en cam- 
bio, el mayor espacio d's- 


ponible entre asiento y 
mesa permite obviar el in- 
conveniente indicado y 
disponer de Un espacio 
que ya en el nivel secun- 
dario o en el último gra- 
do del primario, se hace 
particularmente necesar'o. 


Il — DIMENSIONES Y 
CARACTERISTICAS 


Las dimensiones correspon- 
dientes a cada uno de los 
cuatro tipos de banco adop- 
tados son las que se cons'g- 
nan en el gráfico que com- 
plementa el cuadro N? 2. 
Complementariamente debe- 
rá tenerse en cuenta lo si- 
guiente: 


a) El plano de asiento de- 
berá formar un ángulo 
no mayor de 5? sobre la 
horizontal y de 95% con 
el plano del respaldo: 
podrá ser plano con el 
borde anterior curvado 
hacia abajo o curvado 
también en el borde pos- 
terior, hacia arriba; el res- 
paldo tendrá un radio de 
curvatura de aproximada- 
mente 40 cm, 


Y 


Tanto la mesa como la si- 
lla deberán tener una 
identificación vis'ble que 
asegure el uso correcto 
del conjunto, es dec'r, que 
cada mesa de un tipo sea 
usada con la silla corres- 
pondiente a ese tipo y vi- 
ceversa. 


q 


El conjunto deberá ser re- 
sistente y liviano; no de- 
berá tener cantos agudos, 
salientes ni filos cortantes 
que puedan dañar a los 
alumnos; la forma de la 
mesa permitirá adosarlas 
por yuxtapos'ción mante- 
niendo la uniformidad del 
plano de trabajo; las su- 
perficies tendrán un aca- 
bado mate no deslum- 
brante. 


dl 


La utilización de cada tipo 
de banco en los grados a 
que se les destina debe 
contemplar los casos de 
aquellos alumnos de me- 
nor o mayor altura que 
las extremas del tramo, 
a los cuales se les propor- 
cionarán bancos de ran- 
go inferior o superior, 
según corresponda. 
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NORMAS PARA 
EL MOBILIARIO 
ESCOLAR 


Perú 


Estudio realizado en Perú. 
(Documentación extraída de 
una publicación de ORYRZA- 
SE, dependiente del Ministe- 
rio de Educación, Lima, Perú) 


Car: 
mobiliario escolar 


Sillas y mesas. 


Las sillas y mesas para los 
cuatro grupos de edades (15 
a 18 años, 9 a 10 años, 7 a 
9 años y 5 a 6 años), se ca- 
racterizan por: 


—Procurar una postura có- 
moda en las diversas activida- 
des educativas. - 


—Estar diseñadas de modo 
que se emplee en su fabrica- 
ción la mano de obra de las 
diversas zonas del país. 


—La simplicidad de sus di- 
seños para una fácil cons- 
trucción artesanal o indus- 
trial. 


—Su construcción sólida que 
garantiza una gran resisten- 
cia a las condiciones más du- 
ras de uso, 


—La superficie de guardado 
de libros en cada mesa. 


—Las varias formas de me- 
sas: rectangulares, trapezoi- 
dales y semi-circulares, pos'- 
bilitan numerosas comb'na- 
ciones entre sí, para formar 
diversos grupos de trabajo. 


rectamente genera la fi 


las deformaciones de la co- 
lumna vertetral, la aparición 
de problemas circulatorios, o 
la buena postura y la como- 
didad, ha 


que: a) el mayor trabajo de 
la columna vertebral, en la 
se encuen- 
tra sobre las vértebras lum- 
bares, La silla dispone de un 
respaldo anatómico qu 
ta que el alumno busque po- 
siciones de equilibrio que de- 


semboquen en deformaciones 
de la columna. b) Para pro- 
teger la columna el respaldo 
debe tener entre 97% a 105% 
de inclinación, con respecto 
al asiento. c) Entre el res- 
paldo de la silla y el asiento 
debe haber un espacio vacío 
para adaptarse mejor a la re- 
gión sacra y glúteos. d) Se 
debe mantener un ángulo de 
5% entre el plano de apoyo 
de los pies y el asiento, pro- 
curando terminar este últi- 
mo en su parte frontal en 
una curvatura hacia abajo. 


1, rectan- 
ula 
'an numerosas combina- 
entre sí para formar diversos 


grupos de trabajo. 


DISENO DE 
BANCO Y 
MESA PARA 
ESCUELAS 


Uruguay 


Datos extraídos de la Revista 
Conesczl N? 16, Informe del 
Instituto de Diseño. Facultad 
de Arquitectura, Uruguay. 


Teóricamente una buena so- 
lución debe contemplar di- 
versas posibilidades de agru- 
pamiento: filas sencillas, do- 
bles, triples, según los Usos; 
pequeños grupos; tiras por 
yuxtaposición lateral, hem'ci- 
dos y aún grandes superfi- 
cies, según el tipo de activi- 
dad a la que debe responder. 
Por estas razones debe reu- 
rir condiciones muy especia- 
les de ligereza y manipula- 
ción, variedad de agrupa- 
miento y el apilamiento más 
ecnven'ente, Se recomienda 
por razones de mantenimien- 
lo, utilizar el mínimo de ele- 
mentos accesorios como tor- 
nillos, resortes, etc. En el as- 
pecto  técnico-constructivo, 
hay que tener en cuenta las 
técnicas de producción loca- 
les y las formas de reposición 
y reparación, 

Otras condiciones importan- 
les son. máxima unificación 
compatible para su señaliza- 
ción: alta resistencia de los 
elementos constitutivos y fá- 
dll reposición parcial. 


CARACTERISTICAS DEL 
DISEÑO 


—Dimensiones sobre la base 
de tres tamaños, uno cada 
dos años, desde el 1? al 6% 
grado. 

—Grupo constituido por dos 
unidades separadas de mesa 
y silla de uso individual. 
-Silla de 3 patas que per- 
mite su uso ind'stinto en in- 
terior y exterior, de estruc- 
tura de caño muy simple, 
—Mesa con tabla en forma 
de rombo, constituido por 
dos triángulos equiláteros. 
Esto determina con claridad 
una zona triangular de traba- 
jo y otra igual para apoyo de 
útiles. 

El dimensionado del equipo 
responde a la tabla antropo- 
métrica y a las exigencias de 
las diversas actividades y los 
materiales pedagógicos. 


TABLA DE DIMENSIONES 
ANTROPOMETRICAS (en cm.) 


Distancia | Distancia | Distancia 
del asiento hombro- | codo-mano | codo-mano | 
GRADOS TALLA a la par codo | plegada mal ant. 
superior pos. 
del cráneo 
E 117 58 
19 29 [124 705 e 7as | 255| 26 
129 62.5 
39 4 [137 7 
145 | o Id 308 
140.5 | 66.5 
se 6 [14 y 20. 
er pes 5 | 32 | 0.5 


Los valores anotados correspon: 
den a promedios de niñas y 


ronas, tomados cada dos grados 
ercolares. En las casillas 1 y 2, 


loz números 
den a los 


0, y 
y talla del tronco senta 
poctivamente, 


DIMENSIONES GENERALES 
DE MESAS Y SILLAS (en cm) 


MESA SILLA 

TIPO 
E A . Pia i i k | on 
12% [|sées|43.8|50.5|30 |28.5[26 |28 |56 [1.5|12 [23 |40 
3> 4? s8.5 | 43.8|50.5|34 |32 |28 |:0 [|60.5|15.5|13 [|26.5| 40 
59 6% 64.5 | 48.5 | 56 36 |32 |34 [67.5|16.5|14.5/28 | 40 


39 


NORMAS 
PARA EL 
MOBILIARIO 
ESCOLAR 


Inglaterra 


Datos tomados de lo pu- 
blicado en la Revista Cones- 
cal N* 16. Síntesis de School 
Furniture de la British Stan- 
dads Institution. 


Las normas y especificaciones 
para normatizar el mob'liario 
de las escue'as inglesas, las 
controla un Comité de Mobi- 
liario Escolar y los estudios 
los ha realizado la Oficina 
Británica de Normas. Ello, 
sin que se haya definido un 
diseño o un método particu- 
lar de construcción. 


Están basadas en investiga- 
ciones antropométricas para 
lograr confort y buena pos- 
tura, además de tener en 
cuenta la durabilidad, cali- 
dad de los materiales y ma- 
no de obra. En su elabora- 
ción colaboraron un numero. 
so grupo de instituciones ofi- 
ciales y privadas, relaciona- 
das con la pedagogía, la ar- 
quitectura, el diseño, la cons- 
trucción y la fabricación in- 
dustrializada de los e: los 
escolares y sus componentes. 


Las normas señaladas se re- 
fieren a niños y jóvenes de 
5 a 18 años. 


El mobiliario básico —mesa 
y sillas— debe cumplir con 
estos requerimientos: a) ser 
fuerte y rígido; b) ser ligero, 
de fácil traslado; c) la super. 
ficie de trabajo debe ser ra- 
zonablemente resistente al 
deterioro; d) no debe ser bri- 
lante, ni demasiado frío al 
tacto; e) la mesa debe poder 
alinearse para formar Una su- 
perficie continua, para el tra- 
bajo en grupo; f) los cantos 
o filos de las mesa, las sillas 
y sus soportes deben estar re- 
dondeados; g) el ancho del 
asiento debe permitir intro- 
ducir la silla con suficiente 
holgura bajo la cubierta de 
la mesa; h) las patas deben 
proyectarse por lo menos has- 
ta el marcado por el respal- 
do; i) los colores de todas 
las superficies deben tener 
un factor de reflexión no 
menor de 15 y no mayor de 
50. El acabado debe ser ma- 
te y no absorbente. 


Pruebas de funcionamiento 
y construcción 


Las pruebas más importantes 
a que somete una fábrica el 
mobiliario son: a) caídas re- 
petidas sobre una pata trase- 
ra; b) caídas repetidas sobre 
una pata delantera; c) carga 
diagonal combinada con tor- 
sión; d) cargas estáticas so- 
bre el bastidor; e) prueba de 
impacto sobre el asiento de 
la silla. Hay asimismo espe- 
cificaciones de las cargas a 


que debe someterse el mo- 
biliario para guardado: arma- 
rios, mesas auxiliares, etc. y 
especificaciones para la se- 


CONFORTABLE 


Entendemos como postura có- 
moda aquella en la que el 


la cubierta de la mesa sin 
excesivo esfuerzo; tiene hol- 


entre las piernas y la 
arte inferior de la me: 


[L2s5ES mato C6co Diaz En7Ra 
máximo extensión de los pies 


lección de las muestras, lo: 
aparátos para hacer las pru 
bas y la evaluación de los re- 
sultados. 


sufre presiones en la partel 
posterior del muslo y el asi 


espalda en un 
tómico en la parte superior 
de la región lumbar y tie 
espacio suficiente entre ll 
parte posterior de la nal 
y el frente del asiento 


EQUIPAMIENTO 
PARA JARDIN 
DE INFANTES 


ño de estantes y 
almacenadores 


Dada la variedad de caracte- 
físticas que presentan los am- 
bientes físicos de los edifi- 
cios para jardines de infan- 
tes, principalmente en lo re- 
ferente a disponibilidad de 
espacio —la mayoría funcio- 
nan en construcciones no es- 
pecíficas para ello— se plan- 
leó como premisa necesaria 
que el sistema de estantes y 
almacenadores ofrezcan una 
gran adaptación y flexibili- 
dad. 

la propuesta es un sistema 
de partes desmontables con 
las que se construyen las es- 
tanterías pudiendo extender- 
se y complementarse según 
las necesidades y/o posibili- 
dades de cada jardín. Esta 
flexibilidad permite también 
plantear la estructuración del 
ambiente en función de la 
didáctica que se aplique en 
cada lugar o momento. 

los elementos o partes del 
sistema como así también el 
esquema de conexión, son 
relativamente simples (favo- 
recidos por el hecho de que 
este tipo de muebles no re- 
quiere puertas ni cajones a 
efectos de ev'tar accidentes y 
permitir la máxima visualiza- 
ción y acceso por parte de 
los niños del material alma- 
tenado), 

Esquemáticamente el sistema 
de ensamble consiste en con- 
cebir un plano-estante muni- 
de de semiconectores, el 
cual se conecta en oposición 
con otro similar por medio 
de un tercer elemento pues- 
lo a presión y que cumple 
además la función de soporte 
y distanciador. Este esquema 
admite diversas soluciones 
formales condicionadas tam- 
bién al empleo de distintes 
materiales. 

Al pensar en costos y factibi- 
lidad, se optó por el empleo 
de la madera aglomerada 
para los estantes, madera ma- 
tiza torneada para los semi- 
conectores los cuales se en- 
tastran y encolan en los pla- 
nos estantes y tubos de PVC 
normales para los soportes, 
considerando que el PVC ti 
ne la elasticidad necesaria 
para un ajuste deseado. 

El sistema puede ser produ- 


cido por pequeñas industrias 
en medianas series, pues su 
elaboración no necesita má- 
quinas especiales ni procesos 
costosos, pero puede tam- 
bién ser encarado en gran- 
des producciones ya que ca- 
si no requiere mano de obra 
artes: El montaje se rea- 
liza “in fácilmente por 
el mismo usuario. Las partes 
así fabricadas sin ensamblar 
ocupan poco espacio, facili- 
tando el almacenamiento y 
transporte «le las misrias. 
Como contraparte de esta es 
necesario que las tolerancias 
de fabricación sean 2 ci 
des, pa'a ¡»ermitir el ensam- 
ble e in:ercambiabilidad de 
componentes. 


Diseño de mesas 

Entendiendo el criterio em- 
pleado en los almacenácores, 
las mesas están planteadas 
como Un sistema similar al 
anterior con dos elementos 
de plano de apoyo, factibles 
de combinarse entre sí y com- 
poner mesas para grupos más 
O menos numerosos y para 
distintas tareas 


Diseño de la si 
La silla es, tal vez, de los 
muebles que conforman el 
equipamiento de la sala, el 
objeto con que más frecuen- 
cia toma contacto el niño. No 
sólo como silla, sino que es 
manipúleado y transformado 
por su imaginación para re- 
presentar distintas situacio- 
nes. 

Es interpretando esta ten- 
dencia, que la propuesta for- 
mulada pretende no detener- 
se en el uso específico de 
sentarse, sino ofrecer algo 
más, desde luego en función 
didáctica, sin que por ello 
prescinda de su corrección er- 
gonómica cuando es usada 
para sentarse. 

La posibilidad de armarse y 
desarmarse da al niño la 
oportunidad de transformarla 
físicamente en otro objeto y 
nuevamente en sí misma, in- 
centivándolo hacia las activi- 
dades manuales. 

Puede eventualmente propor- 
cionar a los educadores un 
sistema para organizar acti- 
vidades físicas dentro de la 
sala en períodos largos de 
lluvia o frío, compensando 
en algo la imposibilidad de 
realizarse al aire libre donde 
se desarrollan normalmente. 
Se podrían improvisar, nor 
ejemblo, escaleritas de pelda- 
ños para subir y bajar. puen- 
tes para gatear debajo, ce- 
rramientos o laberintos con 
bstáculos para sortear o pa- 
sar por debaio, etcétera 
Para responder a este plan- 
teo con un material aue cum 
pla con los requerimientos 


de resistencia, liviandad, 
amortiguación de ruidos y 
exactitud dimensional, se 
propuso polipropileno. mol- 
deado por inyección. 

En este caso la situación pa- 
ra la producción es menos 
favorable que para el caso 
de los almacenadores, ya que 
es necesaria la construcción 
de matrices costosas que pa- 
ra ser amortizadas deben pre- 
veer una producción bas- 
tante elevada lo que obliga- 
ría a una planificación más 
amplia, 

El diseño del material didác- 
tico obliga desde luego a un 
trabajo multidisciplinario, en 
el que la actividad del dise- 
ñador tomaría el carácter de 
síntesis de propuestas e in- 
tenciones. 

No pudiendo integrar un 
equipo interd'sciplinario, el 
diseñador opta por informar- 
se lo mejor que puede y en 
base a ello elaborar propues- 
tas que son luego sometidas 
al ¡vicio de educadores. Es- 
ta no es la mejor forma de 
proceder, ya que los resulta- 
dos son siempre parciales e 
incompletos al estar encara- 
dos desde una óptica pre- 
ponderante formal. 

El diseño para la educación 
centro de una planificación 
estructurada y con equipos 
multid'sciplinarios, — debería 
conducir al logro de resulta. 
dos óptimos incluyendo la 
Ferspectiva de aportar para 
Una conciencia cultural na- 
c'onal. 


Aspectos de uso y 
de producción 


Algunos de los aspectos teni- 
dos en cuenta al encarar el 
d'seño de equipamiento para 
iardines de infantes fueron: 
De uso 

—Facilitar la labor didáctica 
de educadores. 

—Estimular la actividad que 
promueve el desarrollo inte- 
lectual y social de los edu- 
candos. 

—Posibilidades  psico-físicas 
del niño y los objetivos de 
la educación en esta etapa. 
—Posibilidad de adecuarse a 
distintas orientaciones peda- 
gógicas como así también 
a distintos ambientes físi- 
cos, necesidades, posibilida- 
des económicas, etc. 

De producción 

— Utilización de materiales 
elaborados o semielaborados 
de fácil accesibilidad en el 
país, factibles de ser proce- 
sados industrialmente por pe- 
queñas y medianas empre- 
sas. 

—Posibilidad formal de pro- 
cesamiento industrial 
—Facilidad de montaje. 
—Facilidad de control. 


—Compacidad de almacena- 
miento. 

—Costo. 

El resultado es un sistema 
constructivo compuesto por 
elementos de madera, p.v.c. 
y goma que se arman entre 
sí por simple presión. 

El sistema está dotado de 
gran flexibilidad en cuanto 
a la variedad y tamaño de los 
muebles que permite cons- 
truir, Con él se han diseña- 
do todos los almacenadores 
de la sala de juego-trabajo, y 
con un sistema similar, to- 
das las variantes de mesas. 

La silla ha sido diseñada con 
un criterio amplio de uso, pa- 
ra ser usada como silla, o sea 
para sentarse, y como juego 
constructivo. Puede ser arma- 
da y desarmada por el niño. 
Además, sus elementos per- 


miten, al acoplarse entre sí, * 


una gran variedad de cons- 
trucciones dferentes. 
Muebles que componen 

el equipamiento 
Almacenador bloques de 
construcción. 
Almacenador 
expresión. 
Exhibidor ciencias. 
Biblioteca. 
Guardarropas. 
Mesas. 

Sillas, 


MUEBLES 
ESCOLARES 


La firma Bichito de Luz ha 
diseñado un mobiliario espe- 
cial para alumnos de nivel 
preescolar, de nivel elemen- 
tal y superior. Para el prime- 
ro de los grupos, mesas ro- 
bustas de cedro y fórmica en 
tres formatos diferentes (re- 
dondas, rectangulares y tra- 
pezoida'es) que permiten una 
gran plasticidad de uso. A 
ello hay que agrega, sillitas 
en cedro encerado y lami- 
nado plástico, mueblecitos 
para los rincones da drama- 
tizaciones o biblioteca, cubos 
para armados d'nám'cos y 
elementos de destreza física 
para exteriores (gruta, trepa- 
dora de triángulos, abordaje, 
árbol, saltadora de c'lindros). 
Para el nivel elemental se 
han efectuado pupitres se- 
parables en cedro encerado 
con dos alturas de 60 cm. ó 
70 cm., más un apoyalibros 
abierto de fácil utilización y 
limpieza. Adecuado para los 
alumnos del nivel superior 
son los pupitres paleta, rea- 
lizados en madera multilami- 
mada curvada, con termina- 
ción de laminado plástico y 
caño galvanizado pintado, 
una mesada de 42 cm. x 30 
cm. y una altura de 75 cm. 


materiales de 
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'eño y 
ito de Luz). Al 
Las formas 


lerdín de Infantes Mitre). A la de- 


de Infan- 
les Mitro, (Diseño y producción de 
Bichito de Lux) 


El pupitre utilizado en la 
escuela de El Chocón (dos fo- 
tos superiores) es el producto 
de un desa.rollo de diseño 
basado en una propuesta in- 
tegral de todo el equipamien- 
to de la Vi.la. Esta determi- 
nación condicionó la elección 
ce: ma.eria! (madera) y la ne- 
cesidad de que fueran regu- 
lables (poca cantidad de ele- 
mentos). La resolución for- 
mal está vinculada a un tra- 
tamiento general de todos 
los muebles que componían 
el conjunto. La poca canti 
de niños y la posible mezcla 
de edades (y por consiguien- 
te de medidas) en una misma 
aula, definió la resolución de 
un solo modelo que respon- 
diera a esta condición. La es- 
tructura es de madera lami- 
nada de cedro; la tapa, de 
revestimiento laminado plás 
tico y la regulación se efec- 
tuó en forma sumamente ele- 


Este banco esco'ar (foto infe- 
rior y dibujo) fue diseñado 
po: os aqu cocos Rie:rdo 
Blanco y Ricardo Tarnofky y 


lado en un concurso or- 
do por el Ministerio de 
Educación de la Frovincia. El 
sistema se compone bási 
mente de dos elementos: a) 
una estructura con perfil de 
aluminio “standard” y pie 
de aluminio fundido y, b) 
elementos de apoyo consis- 
tentes en una cáscara de 
madera moldeada. Los perfi- 
les fueron cortados de acuer- 
do con las necesidades de ca- 
da elemento del equipo. Los 
elementos de apoyo, lo fue- 
ren según la ubicación en el 
elemento, que puede ser: 
plano de asiento, plano de 
respaldo, plano de trabajo y 
plano de estantería. La va- 
riación en ancho de los ele- 
mentos, fue resuelta con un 
mismo molde (Dibujo escala 
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INSTITUTO DEL 
PROFESORADO 
DE JARDIN 
DE INFANTES 
“SARA C. DE 
ECCLESTON” 


El Instituto del Profesora- 
do de Jardín de Infantes 
Sara C, de Eccleston es una 
obra piloto del Grupo de 
Desarrollo, que se encarga 
cel anteproyecto, proyecto y 
dirección de obra, por con- 
venio con la Cooperadora 
del establecimiento, 


Teniendo en cuenta los 
criterios del Módulo 67, se 
formuló, como primera h'pó- 
tesis, la creación de una 
unidad módulo estructural 
que tuviera las dimensiones 
del aula tipo de enseñanza 
media: 7,20 m. x 7,20 m 
de entrejes de columnas 


Con este sistema arquitec- 
tónico-constructivo se pre- 
tenden lograr cabalmente las 
necesidades dinámicas" del 
moderno edificio escolar, 


Vista posterior tomada desde los jardinos que comparto con el Jardín de Infantes Mit 


Abajo, Detalle de la circulación vertical. 


PESTE 
INPLLES SER II 
IES 


" " 


3 an n n 


Planta alta: 15, vacio sobre hall; 16, bibliotec: 
19, acceso vivienda port 


v 
20, estar; 21, dormitor 


:eladores depósito; 
22, cocina. Escala 1:40. 


E £ 


4 


Planta baja: 1, hall; 2, tesorería; 3, ses 
5, espera; 6, vicedirector; 7, dirección; 
profesores; 10, hall de uso mól 
13, aula; 14, terraza. Escala 1: 


de música; 


Corte transversal. 
Escala 1:40. 
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que una vez materializado 
deberá ser: 


Flexible: (camb'ante con el 
tempo). Estructura indepen- 
diente, muros l:vianos, insta- 
laciones remov bles; 


Fluido: para adaptarse rá- 
p damente a diversas moda- 
lidades de trabajo, espac'os 
y talleres de usos mú!t ples; 


Versátil: para usos alter- 
nativos — distintas modal'- 
dades en un mismo edfi- 
do; 


Polivalente o convertible: 
para adecuarse a nuevos 
uses; 


Expansikle: para poder 
crecer, 


En la actual distrbución 
del ed'ficio, se tomó como 
prem'sa nuclear las zonas de 
enseñanza teórica (aulas) y 
de enseñanza práctica (talle- 
res). El módulo sanitario es 
también un núcleo. 


Hay zonas dentro del esta- 
blecim'ento que pueden in- 
tegrarse, por ejemplo: el 
aula de música y la zona de 
usos múltiples, para usarse 
como salón de reuniones. 


Con respecto a la ubica 
cón del edificio dentro del 
predio, se decid'ó colocarlo 
en forma paralela a la calle 
Dorrego, a pesar de ser esa 
la peor orientación, por con- 
siderarse de fundamental 
importanc:a tener la mayor 
cantidad de superficie verde 
bien orientada y sin seccio- 
nar, 


Este espacio verde es usa- 
do intensivamente por el 


La entrada de luz y sol en toda la 


Jardín de Infantes que fun- 


riona en el edificio exis- 


tente. 


Los problemas que acarrea 
la mala orientación del edi- 
ficio para el Profesorado, se 
salvan por medio de la utili- 
zación de persianas interio- 
res tipo americana y por la 
defensa natural ofrecida por 
una doble hilera de árboles 
existentes. 


Se decidió emplear el hor- 
migón armado, que es de uso 
corriente en todo el país. La 
estructura se previó con so- 
brecargas de cálculo, que 
contemplan la posibilidad 
de cambios dentro del carác- 
ter general del edificio. 


Dicha estructura está cal- 
culada para crecer, tanto en 
vertical como hacia uno de 
sus I=dos. El mayor costo ini- 
cial es amortizado con las 
ventajas del posible creci- 
miento futuro. 


El sistema estructural uti- 
lizado fue el de vigas prin- 
cipales en una dirección y 
viguetas en la dirección 
opuesta cada 1.20 m., con 


luces columnas de 


7,20 m 


Se tuvieron en cuenta al 
diseñar la estructura, la for- 
ma de calzar los tabiques li- 
vianos interiores, las carpin- 
lerías y su forma de ajuste, 
y las canalizaciones de las 
distintas instalac'ones, todas 
proyectadas para quedar a 
la vista 


entre 


Se excluyen revoques, re- 
vestimientos y pinturas, co- 
mo mater'ales de termina- 
<Ón por su elevado costo de 
mantenim'ento. 


Los revestim'entos se redu- 
cen exclusivamente a los lo- 
cales sanitarios. La sustitu- 
ción de los revestimientos se 
logró con materiales que 
puedan quedar a la vista, o 
con elementos livianos fácil- 
mente reemplazables. 


Las instalaciones a la vis- 
ta, unidas a la tabicación in- 
terior liviana, permiten el 
cambio de uso, forma y ta- 
maño de los espacios pro- 
yectados, así como la dismi- 
nución del costo de amplia- 
ciones y remodelaciones fu- 
turas, 


Foto de la 
tant 


ESCUELA 
NORMAL DE 
PROFESORAS 
No. 1 
“PRESIDENTE 
ROQUE SAENZ 
PENA” 


Ubicación: Av. Córdoba 1951, 
ocupando la manzana 
limitada por dicha 
avenida y las calles 
Ayacucho, Paraguay y 
Riobamb: 
Proyecto: Arquitectos 
Víctor Domingo Rosetti 
y Simón Héctor Procupez y 
Estudio Paso. 
Entidad financi 
y fiscalizador: 
Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación 
y Dirección Nacional de 
Arquitectura Escolar. 


la Escuela Normal No 1. 
Superficie total: 13.960 m2. 


Superfici 
de Educación Física: 
1.990 m2. 


El edificio actual en que 
funciona la Escuela Normal 
de Profesoras N? 1 “Pte, Ro- 
que Sáenz Peña”, comenzó 
a funcionar, parcialmente 
construido, en 1880. El pro- 
yecto del Arg. Ernesto Bun- 
ge fue completado en 1905, 
y así pudo albergar hasta 


1.130 alumnas, el máximo 
de su capacidad. 

En su larga trayectoria, 
casi .70 años, el entonces 
moderno y bien equipado 
edificio, sufrió numerosas 


modificac'ones a fin de ade- 
cuarlo primero al aumento 
de la población estudiant:l, 
y segundo, a las variaciones 
de las técnicas pedagógicas 
y Culturales. 

El resultado de lo antedi- 
cho fue la necesidad de sa- 
crificar laboratorios, reducir 
talleres y eliminar jard'nes 
a fin de aumentar los espa- 
cios para aulas. 

Paralelamente, el tiempo 
transcurrido dejó su sello 
en las paredes, en los te- 
chos, en los patios, en las 
instalaciones complementa- 
rias, en las fachadas y ce- 
rramientos y todo el conjun- 
to dejó de funcionar adecua- 
damente. Para paliar esa si- 
tuación, la Asociación Coo- 
peradora invirtió gran parte 
de sus ingresos en reparar 


y mantener el edificio, con- 
tando asimismo con aportes 
del Fondo Escolar Permanen- 
le, que contribuye al mis- 
mo fin a través de sus ope- 
rativos Cyres. 


Pero desde hace unos 
años, ambos esfuerzos Uni- 
dos demostraron ser insufi- 
cientes para conservar el 
edificio en condiciones acep- 
tables para el desempeño 
de las disciplinas formadoras 
en sus cuatro niveles. Se 
ofrecía entonces ante los 
padres la alternativa de ver 
convertida la casa en que 
los hijos pasan gran parte 
de su vida, en un inmueble 
obsoleto, que podía llegar a 
considerarse innabitable er 
pocos años más, o asumir 
la responsabilidad de com- 
partir con el Estado la em- 
presa de construir un nuevo 
edificio para la escuela. 

Los padres aceptaron el 
desafío que imponían las 
circunstancias y firmaron un 
convenio con la Dirección 
Nacional de Arquitectura 
Escolar por el que se com- 
prometieron a participar, 
con un importante aporte, a 
la construcción del nuevo 
ámbito para el estableci. 
miento. 

La piedra fundamental fue 
colocada el 19 de junio de 


1974, coincidiendo con el 
centésimo aniversario de la 
fundación de la Escuela, El 
proyecto para el nuevo edi. 
ficio —encarado mediante 
el sistema Módulo 67— 
contempla en sus  linea- 
mientos la creciente tenden- 
cia a la educación perma» 
nente, la renovación en la 
relación docente-alumno y 
la nueva disposición espa- 
cial de la cl se; la incorpo» 
ración de técnicas modernas 
teles como gabinetes psico- 
pedagógicos, de idiomas, 
para audiovisuales, de pro- 
yección y grabación y todo 
lo que promueva a la mejor 
capacitación de la juventud 
para servir a la comunidad. 


PROGRAMA 


El Normal N? 1 constitu 
ye un Centro Integral de 
Educación de la Nación y 
abarca los cuatro niveles po- 
sibles de la educación extra- 
universitaria en el país: 
vel pre-escolar, jardín de 
fantes; nivel primario; nivel 
medio, bachillerato común 
o especialiazdo; profesorax 
do elemental, ex curso de 
magisterio y profesorado 
secundario. 


El terreno destinado al 
establecimiento es la única 
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aparatos; 15, gimnasio; 16, vestuario, 


AVDA CORDOBA 


Vista Córdoba 


nivel prim 
35, gabinete psicopedagó 
. Escala 


AVDA CORDOBA 


L 
OS 


manzana reservada a edu- 
cación no universitaria, en 
el área céntrica de la Ca- 
pital Federal. 

Las necesidades func'ona- 
les actuales fueron aplicadas 
en la nueva programación 
para lograr una Utilización 
máxima de la tierra, debido 
al alto costo de la misma. 


El Código de Arquitectu- 
ra Escolar fija para Un edi- 
ficio de más de 500 alum- 
nos 4 m2 de terreno por 
alumno. 


La capacidad docente del 


A. 


Li 


fue 
ampliada en el 30 por cien- 
te, pasando de 58 a 74 


actual establecimiento 


aulas. A este aumento 
cuantitativo deben agregar- 
se los valores cualitativos 
docentes, ya que el viejo 
edifico no cuenta práctica 
mente con espacios para en- 
señanza especializada  (la- 
boratorio de ciencias o de 


idioma, talleres, gimnasio, 
etcétera), De los actuales 
cuatro espacios, la nueva 


programación provee trein- 
la para el total del conjunto, 
debiendo agregarse los ser- 


vicios que prestará el Cen- 
tro de Educación Física para 
la enseñanza y práctica del 
deporte. Deben sumarse 
también a estos nuevos ser- 
vicios otros como librería, 
centro estudiantil, locales 
para la asociación coopera- 
dora, microcine, cocina, co- 
medor, consultorios  médi- 
cos, odontológicos y psico- 
lógicos, estacionamiento, et- 
cétera. 


El régimen de servicio del 
establecimiento también va- 
riará ya que actualmente el 


3 T 


E es 


jorio química Lic 


va 


12% Piso 


nal 


11% Piso 


sala de máquinas; 3, tanque de agua; 4, 
7, biblioteca profesorado; 8, audiovisual; 9, sala de Morse 10, 
11, rectorado; 12, vicerectorado; 13, sala de profesores; 
5, áreas departamentales; 16, depósito; 17, gabinete psicopedagógi: 
18, centro de computación; 19, consultorio; 20, administración; 21, espora. 


Escala 1:50. 


ler metodología física 
:500. 


vista kioDampa 


Escala 1:500 


Corte C-C p5ós! | 
Escala 1:500 EA 
5 


Normal N? 1 dispone de to- 
do el edificio durante la ma- 
ñana y el Liceo N? 4 duran- 
te la tarde (con excepción 
del Jardín de Infantes que 
funciona mañana y tarde). 
La nueva programación, 
al proveer edificios indepen- 
dientes para ambos estable- 
cimientos permitirá el funcio- 
namiento de los mismos du- 
rante toda la jornada escolar 
(mañana, tarde y noche). 
Las necesidades del cor 
junto finalmente fueron 
das como las siguientes: edu- 
cación pre-escolar, 6 aulas, 
150 alumnos por turno; edu- 
cación primaria, 21 aulas, 
630 alumnos por turno; edu- 
cación secundaria, 15 aulas, 
525 alumnos por turno; y 
profesorado elemental y se- 
cundario, 12 aulas, 480 
alumnos por turno. En total, 


54 aulas, 1.785 alumnos por 
turno. 

A estas necesidades de- 
ben sumarse las del Liceo de 
Señoritas N? 4 y su Anexo 
Comercial, fijadas en las si- 
guientes: Liceo N* 4, Ense- 
ñanza Media, 20 aulas y 700 
alumnos por turno. Las ne- 
cesidades de ambos estable- 
cimientos suman una capa- 
cidad de 74 aulas y 2.485 
alumnos por turno. 

El proyecto que se expo- 
ne abarca sólo las nece: 
dades del grupo de edifi- 
cios destinados a la Escuela 
Normal N? 1 excluyendo las 
necesidades planteadas pa- 
ra el Liceo N? 4 y su Anexo 
Comercial. Sin embargo fue 
necesario dejar un área de 
terreno destinado a ese es- 
tablecimiento, (esquina de 
Ayacucho y Paraguay). 


Superficio:cublertaajeos 


lr 


Módulo 67 
(50 m2 x módulo) m2 

Jardín de Infantes 19,75 985 
Nivel Primario 73,00 3.650 
Nivel Medio 78,50 3.925 
Profesorado 74,00 3.700 
Areas comunes (centro 

administrativo, microcine 

y servicios) 34,00 1.700 

Total 279,25 13.960 m2 

Centro de Educación Física 1.990 m2 
Superficie del Terreno 9.850 m2 


PROYECTO 
Pautas para el diseño: 


a) Construcción en etapas: el 
establecimiento debía seguir 
funcionando sin disminución 
de la capacidad docente, du- 
rante la construcción del nue- 
vo edificio, lo que obligó a 
un estudio detallado del ac- 
tual establecimiento para po- 
der ir reacomodando al alum- 
nado durante la ejecución de 
las obras. 

b) Demolición: necesariamen- 
te debía comenzar por la es- 
quina de Río Bamba y Para- 
guay. De esa manera se des- 
truía la menor cantidad de 
aulas para construir 64 espa- 
cios educativos que pertene- 
cen al volumen aterrazado 
del conjunto. 

e) Lograr expresar de lo ex- 
puesto en a) y b) unidad fun- 
cional y formal entre los vo- 
lómenes proyectados. 

d) Orientación: evitar el Oeste 
(calle Ayacucho y volcar el 
máximo posible de aulas ha- 
cia el Norte (calle Paraguay). 
e) Al tratarse de un edificio 
de gran volumen de construc- 
ción, lograr expansiones 


ebiertas a distintos niveles a 
través de terrazas. 

1) Cumpir con las pautas pro- 
gramáticas y técnicas de la 
D.I.N.A.E. 


DISEÑO 
Volumen del Proyecto 


a) Basamento: Al tratarse de 
un edificio enclavado en una 
zona de alta densidad edili- 
cia, se decidió elevar los es- 
pacios educativos por encima 
de la cota + 4m. a la cual 
se llamó Planta Baja. 

En el nivel + 0 o basamento 
se distribuyeron el área ad- 
ministrativa central, servicios 
generales, microcine, aulas de 
música, usos múltiples par 
actos y exposiciones, centro 
de Educación Física y el nivel 
pre-escolar o Jardín de Infan- 
tes con expans'ón exterior al 
nivel del terreno y entrada 
independiente por la calle Pa- 
raguay. 

Los servicos generales, micro- 
cine y Centro de Educación 
Física se prolongan a nivel 
subsuelo. 

El basamento se encuentra 
cruzado por dos amplias cir- 


culaciones que permiten el 
acceso por área cubierta del 
alumnado, especialmente por 
Paraguay y Córdoba. La en- 
trada sobre Río Bamba se 
destina especialmente al 
Centro de Educación F'sica 
y sobre Ayacucho, al Pro- 
fesorado. 


Los alumnos también pueden 
acceder por área abierta por 
el gran patio abierto sobre 
Córdoba. 


b) Bloque aterrazado: En el 
mismo se distribuyen las ne- 
cesidades del nivel primario 
y medio, sin expresa división 
entre los mismos, lo que fa- 
cilita su flexibilidad para fu- 
turos cambios educativos que 
no respondan a la actual di- 
visión en siete grados de 
nivel primario y cinco de ni- 
vel secundario. 

En el primer piso, una puerta 
lo une al volumen de la to- 
rre donde están los servicios 
centralizados de los laborato- 
rios para Normal, Profesorado 
y Liceo. 

Un amplio espacio central 
vincula el nivel basamento 
con el resto del edificio. Jun- 


to al mismo se han ubicado, 


las circulaciones (escaleras y 
ascensores) y el único núcleo 
húmedo. 

Las terrazas tienen acceso di- 
recto a través de las aulas del 
60 por ciento de los alumnos. 


c) Torre: Podemos distinguir 
en ella tres zonas, la primera 
(nivel Basamento y Planta 
Baja) destinada a Club estu- 
diantil, librería, cooperadora 
y biblioteca; la segunda, de 
tres niveles, tiene centraliza- 
do, con el consecuente ahorro 
en instalaciones, los laborato- 
rios del nivel secundario del 
Normal, del Liceo y del Pro- 
fesorado y la tercera, destina- 
da a las necesidades existen- 
tes del Profesorado, 


d) Centro de Educación Física 
y Microcine: Será la última 
etapa constructiva del conjun- 
to y abastecerán las necesida- 
des de la enseñanza y prác- 
tica de la educación física 
para todo el conjunto proyec- 
tado. 

La amplia terraza que deja 
sobre Córdoba enmarca el 
resto de los volúmenes y será 
destinada a esparcimiento y 
deportes al aire libre. 


e) Estacionamiento: Hasta 
tanto no sea proyectado y 
construido el Liceo, el m's- 
mo se efectuará a nivel te- 
rreno sobre la esquina 
de Ayacucho y Paraguay. 
Cuando ese terreno sea 0cu- 
pado se desplazará al sub- 
suelo del futuro edificio. 
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ESCUELA 
ITALIANA 


A 


“CRISTOFORO COLOMBO” 


Proyecto y dirección: 
Ingenieros A. M. y E 
Castelfranco. 

Comitente: Sección Consular 
de la Embajada de Italia. 
Empresa constructora: 
Oreste Biasutto £ Hijos 
Ubicación: Ramsay 2251, 
Buenos Aires 

Superficie cubierta: 8.700 
metros cuadrados; (7.100 
metros cuadrados de 
superficie cubierta cerrada 
y 1.600 metros cuadrados 
de patios cubiertos) 
Superficie del terreno: 
10.000 metros 
Fecha de ini 
de 1973 
Fecha de termin-ción 
marzo de 1974 


En ocasión de la visita a 
la Argentina del presidente 
de Italia, Giuseppe Saragat, 
la Mun'cipalidad de la Civ 
dad de Buenos Alres donó 
al gobierno italiano un terre- 
no de 10.000 metros cua- 
drados con el compromiso 
de construir una escuela in- 
tegral cuyas características 
fueron preestablecidas. 

El predio, ubicado en una 
zona parqu'zada del barro 
de Núñez, sobre la calle 
Ramsay, al lado del Liceo 
Francés, Yene 87,46 metros 
de frente por 114,34 metros 
de fondo 


Exigencias municipales 

Con el fin de preservar la 
fsonomía del sitio, la ut'l:- 
zación del terreno cebía 
ajustarse a una serie de d:s- 
posiciones especiales deter- 
minadas por la Mun'cipali- 
dad de la Ciudad de Buenos 
Aires. Estas normas fijaban 
para el edificio a construir 
una altura máxima de 17 me- 
tros, un mite de 13.000 
metros cuadrados de super- 
ficie cubierta total, el frente 
alejado 11 metros de la lí- 


nea municipal y retiros late 
rales mínimos de 5 metros 
respecto a los ejes media 
neros 

Además, el proyecto tenía 
que cumplir con dos exigen 
cias consideradas fundamen 
tales: la proyección horizon- 
tal del edifico no debía ocu- 
par una superficie virtual 
superior al 35 % de la su- 
perfice del terreno (3.500 
metros cuadrados) y la super- 
ficie máxima edificada en 
planta baja no exceder'a el 
45 % del área resultante de 
aplicar la condición prece- 
dente (1.575 metros cua- 
drados) 


Programa de necesidades 
E RA | 
La escuela, financiada por 

el gobierno de ltalia, debía 

responder tanto a los pro 
gramas educativos nacionale: 
como a los italianos, cubrien- 
do los ciclos preescolar, pri- 
merio y secundario para los 
dos sexos. El programa pre- 
parado per las autoridades 
de la Asociación “Cristóforo 

Colombo” estableció cuáles 

eran sus necesidades inme- 

diatas: 4 aulas para el ¡ardín 


Vista poste: 
cubierto; a la 


A la derechal pi 
'quierda, el gimna 


de infantes, 12 aulas para 
escuela primaria, 12 aul 
para la escuela secundaria, 
aulas especiales para labor 
torios y dibujo, un aula ma: 
na, Un comedor y un gimni 
sio 

La capacidad aclual de 
escuela, estimada aproxim 
damente en 1.000 a'umnos| 
podría incrementarse a un 
máximo de 1.300 escolares] 
ya que ha sido prevista Und 
futura ampliación. 


Partido adoptado 


El proyecto y la dirección 
de la obra fueron encomen: 
dados al estudio de los in: 
genieros A. M. y E. Castel: 
franco, quienes deb'eron 
<onjugar las limitaciones eco: 
nómicas y municipales con 
una adecuada resolución fun. 
cional, constructiva y estéti- 
<a. Además, se planteaba la 
necesidad urbanística de in; 
tegrar el terreno no ocupadd 
por la construcción con el 
parque creundante 

En cuanto al partido arqui: 
tectónico, se adoptó la solul 
ción de tipo compacto debi: 
do a las restricciones de los 
recursos disponibles. Si bier 


esto excluyó la posibilidad 
de una comp'eta autonoma 
de los tres grupos escolásti 
cos, pe por otra pa:te 
la unificación de los servic'os 
generales y de las activida 
des didácticas sin compro 
meter la independenc'a rela. 
va de los tres sectores 


El edificio, configurado 
según una U, se organiza 
en una planta baja, tres pi- 
sos altos y un subsuelo. El 
cuerpo principal está ubicado 
a 11 metros de la línea mu 
nicpal, El extremo del ala 
sudeste y el ala noroeste 
están sobreelevados confor- 
mando patios cub'ertos inte 
prados virtualmente con el 
jard'n de la escuela y con e! 
amplio parque comunal ad- 
yacente 


Como la zona es fácilmen 
le inundable en caso de llu- 
vas prolongadas, el nivel de 
los solados del patio cubier 
to y de la planta baja fue- 
ron elevados 1,00 y 1,15 
metros respectivamente en 
relación con el plano nalu- 
ral del terreno, lo cual evita 
toda posibilidad de anega- 
miento. 


Distribución 

Los ambientes del edificio 
fueron distribuidos de acuer- 
do con un racional estudio 
de su funcionamiento, 


En la planta baja fueron 
dispuestos el hall de entra- 


Los 11 motros de 1 


iro de fachada a línea munici 


la circulación y estacionamiento de vehículos. 


Arriba, ár 
amplio pati 


pavimentada 
cubierto, 


de 


al aire libre. Abajo, 


detalle 


d 


Corte longitudinal 


continuación del local de la 
alumnos, luego la cocina, el aula magna, con su escenario y 


luego el gim: vos 
tuarios para y niños, el jardín do infantes y tres aulas que 
abren a un patio cubierto. A continuación de este patio cubierto 


y de las aulas se ubica otro patio cubierto de mayores dimen- 
siones. A ambos lados hay de estacionamiento. 


Escala 1:50, 


da, la dirección y la admi- 
nistración, el jardin de in- 
fantes, el comedor con sus 
servicios anexos, el consul- 
torio médico y el gimnasio 
de dimensiones reglamenta- 
rias para el juego del bás- 
quetbol; en un piso inter- 
medio, el aula magna; en el 
primer piso, las aulas de la 
escuela primaria y del ciclo 
básico del secundario, las 
aulas para trabajos manua- 
les y dibujo y la sala de 
profesores; en el segundo 
piso, las aulas del ciclo su- 
perior del secundario, el 
aula de dibujo, los laborato- 
rios de física y química, la 
sala de música y la bibliote- 
ca; en el tercer piso, el de- 
partamento del portero y el 
tanque de reserva; en el 


subsuelo, el cuarto de má- 
quinas y vestuarios. 


Dos amplias escaleras, es- 
tablecen la vinculación de 
estos niveles. 


La ubicación de la d'rec- 
ción y la administración y 
del jardín de infantes, en la 
planta baja, dispuestas late- 
ralmente respecto al vidriado 
hall de entrada central, obe- 
deció a razones de practici- 
dad, al establecer de este 
modo un rápido y fácil ac- 
ceso; además, las aulas “jar- 
dineras” se benefic'aban con 
su proyección directa al ex- 
terior a través de Una terraza 
cubierta, 


El grupo aula magna, co- 
medor y pequeño bar bajo 
la escalera, próximo a la en- 


trada principal, constituye 
una unidad de funciona- 
miento de interesante utili- 
zación ya sea para importan- 
tes manifestaciones escolares 
o para las de tipo cultural en 
general. El aula magna, con 
una capacidad estimada en 
350 personas sentadas, dis- 
pone de una cabina especial 
destinada a proyecciones ci- 
nemategráficas. El cielorraso 
del salón, realizado en metal 
desplegado y yeso según 
una configuración aparente 
plegada, asegura una eficaz 
difusión acústica. 

En los sectores del ala 
noroeste y del frente del 
primer piso se encuentran 
las aulas del primario y del 
ciclo básico del bachillerato, 
respectivamente. Esta defini- 


Planta 19 piso: Las dependencias al 
frente son las aulas correspondient 


el ala derecha, se abre el gran 
cio sobre el aula magna. 


Escala 1,500. 
a] 


da zonificación no impide 
una posible unificación fu- 
tura con el fin de dest'nar un 
mayor número de aulas a la 
escuela más concurrida. 

Las aulas abren sobre am- 
plias circulaciones ¡lumína- 
das y ventiladas adecuada- 
mente. Estos corredores per- 
miten a los alumnos real zar 
su recreo bajo parte cub'er- 
ta cuando no ez posible la 
salida al exter'or por causa 
del mal tiempo, 

El segundo piso, destina- 
do al ciclo superior del se- 
cundario, ocupa exclus'va- 
mente el sector del frente. 
Sobre la terraza del ala 
noroeste podrá efectuarse la 
ampliación estmada en 12 
aulas, construcción que fue 
considerada al hacer el 
cálculo de la estructura re- 
s'stente. 


0 


Materiales e instalaciones 
La estructura portante es 
de hormigón armado; en 
certos luga.es, tales como 
la fachada en planta baja, 
el frente del aula magna y 
el patio cub'erto, ésta fue 
dejada a la vsta y pintada 
con cemento de color verde 
grséceo caracter'stico, 


Sobre la calle Ramsay y 
los frentes laterales, en plan- 
ta baja, la mampostería es 
de ladrillos de máquina, de- 
jados a la vista con zócalo 
inferior de piedra. Interio. 
mente, los locales se termi 
narcn con enlucidos de yeso 
y de cal, o con material de 
frente salpicado. Los servi- 
cios sanitarios se rev'sferon 
<on azulejos. 


La carpintería exterior es 
metálica, pintada en ocre 


2% piso: Las dependencias de 
esta planta corresponden al Liceo. 
AL frente, aulas comunes, gabinetes 
de física y química y aula de dibujo. 


claro. Los marcos y puertas | 
interiores son de madera 
lustrada. Los solados son de 
mosaico granítico, gres cerá- 
m'co y goma. 


Campanas, teléfonos inter- 
nos e  intercomunicadores 
acústicos y televisivos, con- 
tribuyen al eficiente func'o- 
nam'ento escolar. 


La calefacción es por piso 
radiante, con serpentinas ins- 
taladas en los contrapisos; 
éstas recben el agua cal'en- 
te desde dos calderas ub'ca- 
das en el subsuelo, que fun- 
conan a gas natural. 


El servicio contra incend'o 
cruenta con un sistema cen- 
tral hidroneumático y extin- 
tores químicos manuales en 
las c'rculaciones, de acuerdo 
con los reglamentos  vi- 
gentes. 


siciones, la sala de proyecciones y 
el laboratorio audiovisual de idio: 
mas. El ala de la izquierda es uns 
terraza accesible y de la de 
cha, los techos del aula magna y 
del gimnasio cubierto. Escala 1:500, 


ANALISIS COMPARATIVO 


La Escuela Cristóforo Colombo es 
un Centro Integral de Educación. Nu- 
clea cuatro niveles educativos y en 
este caso especial, por ser una es. 
privada, tiene un permiso del 
terio de Educación para adecuar 
su enseñanza a la organización peda- 
gógica italiana que se divide de la 
siguiente forma: Escuela primaria: 19, 
2%, 39, 49 y 5% grado; Escuela me- 
dia: 19, 29 y 39 año y Bachillerato 
especializado: 49, 5%, 6% y 7% año. 


El edificio consta de 27 aulas: 3 
de jardín de Infantes, 12 para la 
Escuela Media y 6 para el Bachille- 
rato Especializado. 


De todos estos niveles educativos 
sólo la Primaria cumple doble turno, 
en el Jardín, es optativo y el Nivel 
Medio y Bachillerato, tienen un tur 
no corrido hasta las 14 horas. Sólo 
un día por semana tienen jornada 
completa. Dentro de la organización 
del colegio, se pueden realizar tam- 
bién actividades extraescolares como 
cerámica, dibujo, etc., en horas de la 
tarde. Luego--de este- pequeño-pano- 


rama educativo, podemos realizar el 
estudio del proyecto 


El terreno, cedido por el Gobierno 
Argentino está ubicado en una zona 
muy abierta del Bajo Belgrano, cerca 
de la Avenida Figueroa Alcorta, 
Cuenta con 10.000 metros cuadra: 
dos. El partido adoptado para el pro- 
yecto es abierto en forma de “U”, 
quedando un patio central, al aire 
libre, como se puede apreciar en la 
planta. Esto permite una zonificación 
clara, aunque extendida y una muy 
buena iluminación y ventilación de 
todos loz locales. 


El factor de ocupación; o sea la 
superficie construida a nivel del te 
rreno es del 40%. Hay que destacar 
que en esta oportunidad se tomó 
el 40% del terreno que corresponde 
por Código, o sea de los 8.550 me: 
tros cuadrados, que es el resultado 
de dar 10 metros cuadrados por 
alumno. 


El Jardín de Infantes se desarro: 
lla en planta baja, teniendo cada 
aula una salida independiente a las 
tres aulas, que sirve como lugar de 
usoz variados, como gimnasio, recrear 
ción, música, etc 


Los Sanitarios están agrupados en 
dos baterías de baños, una para 
niños y otra para niñes, con ves- 
4uario incluido. - 


de recreación. 


te al Jardín de Infantes. Nótese el piso 
de laminado plástico. 


La Escuela Primaria funciona en un 
ala del 19 piso, igual que la Escuela 
Media, pero en otro eje. El Bachille- 
rato está ubicado en el 29 piso. 


La circulación vertical del edificio 
está solucionada con dos escaleras 
de dos tramos rectos. Tienen Un 
cho mayor que el reglamentario, 


Los sonitarios están agrupados por 
nivel. educativo, forman columnas 
verticales y tienen un detalle que es 
la antecámera, que impide las visua- 
les al interior. 


Los pasillos son anchos, tienen más 
metros de ancho que los reglamen- 
tarios, pero en este caso se integran 
con los lugares de recreación inter- 
nos que hay nucleados por nivel 
educativo. 


Esta escuela, donada por el gobier- 
no italiano, tiene expresión arquites 
tónica nacional y distribución y fun- 
cionamiento lógicos. 


El aula magna con 
350 per 


Un detalle de los baños, Rev 
miento de axulejos, pisos de m 
cos graníticos. 


Vista par 


ESCUELA 
“MANUEL 
BELGRANO” 


Tarija, Bolivia 


El 31 de mayo de 1813, 
desde Jujuy, el General Ma- 
nuel Belgrano escrbe: “He 
creído en mi honor y de los 
deseos que me inflaman por 
la prosperidad de mi pa- 
tria, destinar los expresados 
40.000 pesos para la dota- 
ción de cuatro escuelas pú- 
blicas de primeras letras, en 
que se enseñe a leer y escri- 
bir, aritmética, la doctrina 
cristiana, los primeros rudi- 
mentos de los derechos y 
obligaciones del hombre en 
sociedad hacia ésta y el go- 
bierno que la rige, en cuatro 
ciudades, a saber: Tarija, 
ésta, Tucumán y Santiago del 
Estero”. 


Ese legado no fue concre- 
tado en la forma señalada 
por el prócer por lo cual y 
con el objeto de dar cabal 
cumplimiento a los deseos 
de Belgrano, el 10 de abril 
de 1967 fue sancionada la 
Ley 17.327, que señala, en 
su articulo 19 “Créase una 
escuela en la ciudad de Ta 
rija, República de Bolivia, en 
cumplim'ento de la donación 
hecha por el General D. Ma- 
nuel Belgrano el 31 de mayo 
de 1813. Por la misma Ley, 
el Estado Nacional toma a su 
cargo la financiación de las 
obras y encomienda al Mi- 
misterio de Cultura y Educa- 
ción su proyecto y supervi- 
sión, indicando que el edifi- 
cio, una vez terminado, será 
donado a la República de 
Bolivia”. 


El 10 de diciembre de 
1968 fue firmado el acuerdo 
para hacer efectiva esta Ley, 
por el doctor José María As- 
tigueta, entonces Secretario 
de Estado de Cultura y Edu- 
cación de la República Ar- 
gentina, y el doctor Angel 
Valdivieso, Ministro de Esta- 
do en el Despacho de Educa- 
ción y Bellas Artes, de la 
República de Bolivia. 


En el convenio se estipu- 
laba que la República de Bo- 
livia se haría cargo de la di- 
rección y administración de 
la obra sobre la base de la 
documentación técnica pre- 
parada por la Dirección Na- 
cional de Arquitectura Edu- 


cacional del Ministerio de 
Cultura y Educación de la 
República Argentina, Asimis- 
mo, se establecía que la ad- 
judicación de las obras debía 
resolverla el país hermano 
con la participación de un 
representante del gobierno 
argentino. La Argentina se 
reservaba la supervisión de 
las obras y la verificación de 
las inversiones, comprome- 
tiéndose a remitir los montos 
establecidos en cuotas pe- 
riódicas y anticipadas. 


Detalles del proyecto 


Inaugurada a comienzos 
de este año, la escuela 
“Manuel Belgrano” cuenta 
con un total de 21 aulas 
distribuidas en: Sector “B”, 


nivel primario: Regencia y 
administración, 125 m'; En- 
señanza, 7 aulas para 25 


alumnos, talleres y activida- 
des prácticas, sala de música, 
usos múltiples seccionales, 
610 m'; espacios comple- 
mentarios y de servicio, cir- 
culaciones y sanitarios alum- 
nos, 300 m'. 


Unidad Jardín de Infantes: 
dos aulas, sector de usos 
múltiples, 150 m?. Sector 
“A" nivel medio: Dirección 
y administración, 175 rm; 
enseñanza, 12 aulas, activi- 
dad docente teórica niveles 
intermedios y medios, 600 
m'; Actividad docente prác- 
tica: dos laboratorios, aula 
práctica contable, taller ma- 
nualidades, taller dibujo, sa- 


la de música, 650 m'; Acti- 
vidad práctica talleres: aula 
taller y museo, carpintería, 
hcjalatería, mecánica gene- 
ral, electricidad, herrería y 
soldadura, construcciones, 
química, metalurgia y elec- 
tromecánica, 250 m'; Exten- 
sión social y cultural: biblio- 
teca, cooperadora, consul- 
torios médicos, cantina, 135 
m'; Espacios complementa- 
s y de talleres, 265 m'; 


lem del sector teórico, 
1.525 m' 
Sector “C”, usos múltiples 


en general: área cubierta 
para reuniones, comedor y 
educación física. 


La superficie cubierta as- 
ciende a 5.660 m* en su to- 
talidad. 
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En la foto de arriba puedo verse la fachada principal, durante lo construcción, 
e 


de la escuela “Manuel Belgrano” 
un enfoque parecido al anterior, se observa el dol 


En la foto de arriba se ve la escalera de hormigón armado autoportante 
So aprecia también el tratamiento del módulo y la carpintería de perfil de 
hierro de doble contacto. Abajo, detallo de la estructura compuesta po 
columnas y vigas de hormigón en forma de H sostiene el 
doblá techa y forma canaleta para el deragúe de las lluvias. 


Planta alta 
Escala 1:750 


Planta baja 
Escala 1:750 


Elevación Sur — Escala 1:750 
A A A A: 


ES AE 
Elevación Este — Escala 1:750 
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COLEGIO 
NACIONAL 
“MANUEL 
DORREGO” 


El proyecto del Colegio 
Nacional “Manuel Dorrego”, 
en Morón, provincia de Bue- 
nos Aires, fue elaborado so- 
bre la base de Un terreno 
de media manzana — 5.000 
m2 aproximadamente— al 
que posteriormente se ane- 
xó la mitad restante, lo que 
permitió el estudio de una 
zona de actividades de edu- 
cación física 

Al esbozar el programa 
se trató de obtener una dis- 
tribución de áreas ordena- 
das alrededor de un centro 
que, además de reunir la 
circulación vertical, conecta- 
ra con claridad todas las zo- 
nas de actividad educativa. 
Ese centro constituye el co- 
razón del espacio educativo 
y permite dar unidad a un 


El juego de la escalera, las 
y los parasoles 


de chi 
cil y 
demás no restan valor lumí- 
mico al interior de las aulas. 


( 


programa 
plejo. 

Otro de los puntos con- 
templados en el programa 
era la definición de un vo- 
lumen compacto para obte- 
ner fachadas y una utiliza- 
ción del suelo económicos. 
Para el gimnasio cub'erto 
propuso un volumen cu- 
yas características geométri- 
cas permitieran un uso múl- 
Fple y una construcción ra- 
cional zada. 

En el edificio principal, 
las áreas se zonifican en 
cuatro niveles: planta baja: 
admin'stración, patio cubier= 
to, general, departamento 
de información y cant'na-co- 
medor; primer piso: aulas 
generales y departamento 
de actividades de capacita- 
ción manual y dibujo; segun- 
do piso: aulas generales y 
departamento de cienc'as, y 
tercer piso: aulas de usos 
múltiples y terraza de jue- 
gos. 

Las distintas zonas se es- 
tructuran a través de una 
triple altura escalonada que 
contiene la circulación ver- 
tical y cercana a ésta se de- 
sarrollan las actividades de 
recreo. El diseño de este es- 
pacio central se realizó pa- 
ra permitr dentro de un ta- 
maño limitado una clara co- 
nexión visual entre los dis- 
Entos niveles y una abun- 
dante penetración de sol del 
norte. Las zonas de recreo y 
descanso de cada piso se 
complementan con Una te- 
rraza de juegos, interconec- 
tadas por Una circulación 
vertical exterior que amplía 


amplio y com- 


la posibilidad de movimien- 
to de los alumnos. 

La adaptación de una re- 
tícula modular de 7 m. por 
7 m, permitió una geome- 
tría ordenada de las partes 
y del conjunto de la obra, y 
la resolución de la misma 
mediante un sistema de lo- 
sa encasetonada con el cual 
se obtuvo un techo unifor- 
me. Asimismo, las particio- 
nes internas quedan orde- 
nadas a una altura constan- 
te con una modulación de 
1,75 m. por 1,75 m. 

En el primer nivel se in- 
Irodujeron dos criterios no 
tradicionales en este tipo de 
obra: 1%, la distribución de 
las áreas en sectores y 2%, 
la utilización de un sistema 
de muros modulados, des- 
montables y de costo redu: 
cido. Ambos criterios perm 
ten resolver la organización 
departamental de la ense- 
ñanza y la flexibilidad de 
uso de los espacios. 

Como criterio constructivo 
base se trabajó con estruc- 
tura de hormigón armado y 
paredes de ladrillos sin re- 
cubrimiento, muros desmon- 
tables de hierro y fibro-ce- 
mento, pisos de gres cerá- 
mico, parasoles fijos de cha- 
pas de poliester y lana de 
vidrio, e instalaciones a la 
vista o en nichos accesibles. 

En el área deportiva cu- 
bierta, el programa adopta- 
do presenta entre otras, las 
características de que el di- 
seño funcional del gimna- 
sio define dos zonas: la de 
actividades y la de servi 
cios. La primera está resuel- 
ta para que pueda subdivi- 
dirse en dos sectores de ac- 
tividad; una cancha de bás- 
quet y gimnasio. En el me- 
nor de ellos pueden colo- 
carse eventualmente las tri- 
bunas del tipo replegable o 
desmontable para permit'r 
el uso del salón para com- 
retencias con asistencia de 
público. La zona de servicio 
contiene en olanta baja los 


accesos, oficinas, consulto. 
ros y depósitos. y en la 
planta alta, los vestuarios. 


Este sector puede ser usado 
somo tribuna <obre el espa- 
cio de actividades 

Constructivamente el gran 
espacio está definido por 
una estructura indevendien- 
te de columnas de hormi- 
gón, vigas de reticulado me- 
tálico y cubierta de chapa 
metálica estructurada auto- 
soportante 

El perímetro,  indepen- 
diente, está constituido por 
la adición de cajones de hor- 
migón premoldeados modu- 
lados, que puedan funcionar 
como cerramiento ciego o 
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tesorería. Escala 1:400. 


Tezertia 


== A 


Corte longitudinal 
Escala 1:400 


De arriba abajo: Laboratorio de química. Las m 
que las de mármol. Sillas de paleta en el secor teórico. 
Buffer utilizado por el alumnado. La poca altura al techo y la diáfa 
muy agradable. 

Detalle de los vestuarios y escalera correspondiente al futuro gimnasio cubierto, 


luminoso con la adic'ón de 
chapas de poliéster y fibra 
de vidrio. 

El entrepiso se realizó en 
estructura de hormigón ar- 
mado en forma totalmente 
independ'ente de la estruc- 
tura principal. 


ANALISIS 
COMPARATIVO 


Tiene una capacidad de alojamien 
to de 735 alumno; por turno en 21 
aulas de 35 alumnos por aula, Ade 
más tiene 3 talleres y 3 laborato- 

Construida en el año 1969, se 
halla funcionando en su totalidad, p. 
ro actualmente como Centro Inte 
gral de Educación, Por decreto d:1 
Ministerio de Educación, se creó en 
1971 el Profesorado del Magisterio 
y como consecuencia, en 1973 fue 
creada la Escuela de Aplicación para 
las prácticas pedagógicas. Esta fun 
ciona con un corte completo o sea 
de 19 a 79 grado, en la zona del 
primer piso que en el proyecto es- 
taba destinado a talleres de manva 
lidades. Estas modificaciones pudie 
ron realizarse gracias a la estructura 
casetonada que permite variar las po: 
siciones de los tabiques interno 
siendo de 2.90 metros la altura libre 
hasta la parte inferior de la viga 
esta estructura resulta Ópticamente o 
visualmente pesada, contribuyendo 
a ello el color gris del hormigón a 
la viste, El edificio está emplazado 
sobre un ángulo del terreno que 
permite así un mejor aprovechamien- 
to del mismo para la zona de depor: 
tes y gimnasio 


La entrada principal comunica di- 
rectamente con el patio cubierto, de 
donde arranca una escalera de do 
ble acceso y descanso Único que per- 
mite una rápida circulación del alum 


Además de esta escalera interna 


se cuenta con una externa que 
mica con la zona de recreación al 
aire libre. 


El partido arquitectónico es co 
rrado, de perímetro irregular y la 
” es vertical. En planta 
base se sitúa todo lo referente al 
gobierno, administración y bibliote- 
ca, con entrada independiente desda 
el exterior, esta Última, 


El primero y segundo pisos están 
destinados a aulaz comunes y labo 
ratorios. 

Los tabiques divisorios entre aulas 
son de ladrillo a la vista colocados 
de panderete y la separación o cir 
culación está resuelta con pared de 
ladrillos a la vista hasta 1,40 matroz 
y el resto hasta 2,68 metros de al 
tura, tiene paños fijos de vidrios 
transparentes. Estos tabiques de v 
drio aumentan el nivel lumínico de 
las aulas al recibir luz cenital del 
sector central. La iluminación artifi 
cial es en este momento incandes: 
cente pero se estudia la posibilidad 
de usar tubos fluorescentes por con 
siderarlos de mayor rendimiento lu: 
minoso y económico, 


Lo laboratorios están sectoriza 
dos en dos áreas de uzo, una de tra 
bajos prácticos y otra de clases teó: 
ricas. La; mesadas están revestidas 
en azulejos blancos, material que re 
sulta eficiente para ese fin. La car 
pinteria metálica exterior es de per 
files de hierro, Los marcos son d> 
chapa doble soplada. La; puertas, de 
madera y de dos hojas. Los paraso- 
les son fijos, de poliester reforzado 
con fibra de vidrio y su estruc 
tura es metálica, Este tipo de pa- 
rasoles no presenta problemas en 
su mantenimiento, pero no se reco 
mienda en zonas muy ventosas. 


73 


COLEGIO NACIONAL 
Y ESCUELA NORMAL 
DE CARLOS CASARES 


eu 


El proyecto del edificio 
para el Colegio Nac'onal y 
Escuela Normal de Carlos 
Cesares, en la provincia de 
Buenos Aires, se desarrolló 
con el esquema estructural 
y las dimensiones del Mó- 
dulo 67, adecuando su or- 
ganización funcional al pro- 
pósito de máximo rendi- 
mento, 


Está destinado a la ense- 
ñanza media y tiene capaci 
dad para a'bergar a 420 
alumnos, en un solo turno, 
distribuido en 14 aulas. El 
edificio se desarrolla en dos 
plantas; en la planta baja se 
ubican la b'blioteca, la rec- 
toría, la administración, la 
sala de profesores, la coo- 
peradora, la vivienda del en- 
cargado, el depósito de ma- 
terial didáctico, el consulto- 
rio, la sala de música, cinco 
aulas comunes, un núcleo 
sanitario y el patio cubierto. 


En la planta alta se ubican 
nueve aulas comunes, dos 
laboratorios, dos  aulas-ta- 
lleres, dos depósitos de ma- 
terial didáctico, un despa- 
cho de profesores y un nú- 
cleo sanitario. 


Ambas plantas están vin» 
culadas entre sí mediante 
una rampa situada en el 
patio cubierto y una escale- 
ra, en conexión con las cir- 
culaciones perimetrales que 
comunican con las aulas y de- 
más dependencias y que da 
acceso al sótano, donde se 
ubica la caldera de la cale- 
facción. 

La superficie cubierta total 
es de 2.900 metros cuadra- 
dos. El tanque-depósito de 
agua —de 20.000 litros de 
capacidad— está colocado 


Las paredes exteriores tienen pi 
El volumen de li 


en una to:re de concreto ar- 
mado que tiene 15 m. de 
altura, 


La techumbre del patio 
central está resuelta con cu- 
bierta metálica autoportante, 
con iluminación cenital y 
cielorraso atérmico. 


Características 
constructivas 


La estructura es de hor 
migón armado y lleva vigas 
de arriostramiento, trabes de 
cimentación y losas nervura- 
das continuas. Está preparada 
p-ra soportar Un piso de 
ampliación. 


Los vanos exteriores fue- 
ron resueltos en carpintería 
metálica, con paños corredi- 
zos y fijos alternados y 
montantes de abrir. De 
acuerdo con las orientac'o- 
nes se previeron parasoles 
verticales móviles y hori- 
zontales fijos, en aluminio. 
La carpintería interior es de 
madera lustrada, con mar» 
cos metálicos. 


Las paredes exteriores es- 
tán pintadas a la cal, sobre 
la base de resinas cpóxicas 
y llevan paños revestidos 
en cerámicas esmaltadas. 
Las paredes interiores están 
revocadas y pintadas con 
materiales especiales. Los 
pisos interiores son de lo- 
setas de cerámica y los ex- 
teriores, de losetas premol- 
deadas. 

Los revestimientos en baños 
y cantina son de azulejos. 
La instalación sanitaria es 
de tipo convencional y la 
instalación de calefacción se 
hizo por agua caliente, con 
radiadores de caño aletado. 


ANALISIS 
COMPARATIVO 


Edificio destinado a la enseñanza 
media, tiene una capacidad de alo. 
jamiento de 490 alumnos en 14 
aulas con 35 alumnos por aula 

La expresión exterior es la de un 
paralelepípedo casi puro, separado 
en todo su perímetro de las line: 
nicipales. Muy bien emplazado, per 
mite un mejor aprovechamiento del 
terreno, teniendo como factor de ocu: 
pación, sólo el 40 % del mismo. 

El acceso principal está alejado de 
los esquinas y separado del cordón 
de la vereda unoz cuantos metros 
más de lo requerido por el Código 
Rector. Esto permite un tratamiento 
arquitectónico que forma un verda 
dero atrio organizando un espacio de 
transición entre la vereda y el edi 
ficio escolar propiamente dicho, 

La biblioteca tiene un acceso in 
dependiente pudiendo funcionar co 
mo Un centro cultural más de la co: 
munidad. Esto permite que no se 
interfieran funciones y el control más 
eficiente de personas ajenas al es 
tablecimiento. 

La rampa resuelve la circulación 
vertical. Su superficie es la adecua 
da para absorber el número de alum- 
nos a que da cabida la planta del 
primer piso. Su uso, en estableci 
mientos escolares tiene algunos repa 
ros como ser: su lento despegue del 
piso inutiliza mayor superficie abajo 
de la misma y su plano inclinado 
puede ser motivo de juegos, desor 
den y caídas en los momentos de 
recreación 

Para la circulación vertical, se 
cuenta además con una escalera de 
dos tramos rectos, cuyo volumen se 
destaca en la fachada, 

Las aulas responden al módulo de 
7,20 x 7,20 m. Son luminosas y es: 
tán bien orientadas. Los laboratorios 
cumplen con las medidas mínimas 
requeridas por el Código Rector, de 
2m2, por alumno, lo que da una 
superficie de 70m2,, computándose 
la superficie para depósito y despa- 
cho como se ve en la planta, El aula 
de música como se ve en la planta 
puede ser utilizada como escenario 
en caso de actos escolares. 

Este edificio tiene una superficie 
cubierta de 2.900 m2. lo que da una 
superficie total por alumno de 6 m2 
Se ha procurado resolver y adecuar 
su disrtibución en un criterio casi 
óptimo en cuanto al aprovechamiento, 
espacial, pero si bien cumple con 
todos los requisitos, la funcionalidad 
puede considerarse como un partido 
arquitectónico demasiado compacto, 
limitando de esta forma una comuni 
cación franca con el exterior sobre 
todo en las zonas de recreación in 


car 
tiene paños co- 
os y filos alternados. 


Arranque de la rampa situada on el 
patio cubierto. El solado de la mi 
ma es de cerámicos antideslizantes 
La can 'a interior es de madi 
lustrada con marcos metálicos. 


Desde la circula 
neral de 


in del primer piso, 
la zona de usos 


El techo de doble altura es una cu 
bierta metálica autoportante con ilu- 


Planiaralta: 1, rampa; 2, aula; 3, me- 
cainogri 
manualidades; 5, laboratorio. Escala 
1.250. 


Corte longitudinal 
Escala 1:250 


COLEGIO 
NACIONAL Y 


ANEXO COMERCIAL 
“MANUEL PARDAL” 


El proyecto de edificio pa- 
ra el Colegio Nacional y 
Anexo Comercial “Manuel 
Pardal”, de Saladillo, pro- 
vincia de Buenos A'res, se 
elaboró aprovechando ni. 
camente una fracción de la 
manzana; el resto se destinó 
a campo deportivo, con 
gimnasio cerrado y vestua- 
rios anexos. 


Partido 


Uno de los criterios teni- 
dos en cuenta al adoptar el 
partido rector de la cbra, 
fue el obtener la distribu: 
ción de áreas rodeando un 
espacio de uso múltiple, des- 
de donde se visualizarán y 
conectarán las distintas sec- 
ciones mediante la circula- 
ción vertical. El área de 
usos múltiples se abre h”- 
cia el futuro campo de de- 
portes y en el primer piso 
se vincula al mismo tiempo 
por medio de una escalera 
exterior, 


Otra de las premisas cons'- 
deradas fue el posibil'tar la 
departamentalización de la 
enseñanza mediante secto- 
res que puedan ser redis- 
tribuidos en un futuro. El 


proyecto definía ires secto- 
res: a) el primero, d'stribui- 
do en dos plantas destina- 
das a las aulas teóricas; es- 
te sector puede crecer am- 
pliando la capac'dad del es- 
tablecimiento de 12 a 16 
aulas. b) el segundo o cen» 
iral, que contiene, en plan- 
ta baja, la entrada genera! 
y los locales de uso comun'- 
tario tales como bibl'oteca 
con entrada independiente 
para pe:mitir su uso conti. 
nuo; en planta alta se dis- 
iribuyeron aulas espec'ales. 
Este sector contene el nú- 
cleo sanitario para alumnos 
y la sala de máquinas para 
calefacción. c) el tercer sec. 
tor, en la planta baja, alo- 
ja las áreas administrativas, 
portería y aula de música, 
que abre hacia el área de 
usos múltiples en forma de 
boca-escena. En el primer 
piso se distribuyeron los la- 
boratorios y el aula de ma- 
nual'dades. 


El tercer punto evaluado 
al trazar el partido fue el 
de la flexibilidad. El edifi- 
cio proyectado se adapta a 
los futuros cambios pedagó- 
gicos sin alto costo de remo- 
delación. El proyecto trató 


a 
a 


e Ll db 


Planta de ubicación 


de resolver el problema ar. 
quitectónico y económico y 
pretendía lograr economía 
de diseño, mediante la com- 
pactación de los espacios 
comunes y el uso intensivo 
de los pedagógicos; econo- 
mía de construcción, que 
significa bajo costo inicial 
sin deterioro de los niveles 
de calidad exigidos por el 
uso escolar, y econom'a de 
mantenimiento, reduciendo 
los futuros costos derivados 
de la conservación y repara» 
c ones, 

También fue considerada la 
solución de las particiones 
interiores y, con excepción 
de las paredes exteriores y 
las del grupo sanitario, to- 
dos los tabiques internos 
son livianos y removibles 
para adaptarse a los cam- 
bios pedagógicos. 

En cuanto al crecimiento, el 
proyecto elaborado permite 
la — ampliación, horizontal- 
mente, en un módulo y, ver- 
ticalmente, en todo un piso. 
La estructura de hormigón 
armado y las instalaciones 
se previeron para el dimen- 
sionamiento máximo del 
edificio (de 12 a 24 aulas 
teóricas). 


lo cubierto. El techo de 
altura es de chapa 
lada autoportante. 


Al 


,, grandes paños vidriados li 
con el exterior. 


Y 
ca contable y dactilogra- 
boratorio. física 
y química; 21, laborato- 
iológicas; 22, 
taller manualidades; 23, 
vacio patio cubierto. 
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El diseño de la estructura 
de hormigón armado res- 
ponde a un módulo de 1,20 
metros por 1,20, mediante 
un enviguetado cada 1,20 
metros, ¿travesado por 
trabelosas principales de 
1,20 metros de ancha de 
casetón, cada ses módulos. 
La estructura está preparada 
para permitir el paso de las 
instalaciones complementa- 


rias: instalación —san'taria, 
desagies, gas, electricidad 
y calefacción. 

El enviguetado sirve de 


punto de apoyo para los ta- 
b'ques removibles 

Las instalaciones comple- 
mentarias se dejaron a la 
vista de manera tal que se 
adapten a cualquier modif.- 
cación del tabicado interior. 
El grupo sanitario principal 
(sanitario para alumnos), 
contiene un “ducto” de ins- 
talaciones accesibles que fa- 
cilita las reparaciones. 

En lo que hace a revesti- 
mientos y materiales de 
terminación, se evitaron los 
revoques y revestimientos 
de fécil envejecimiento y 
deteriorables por el uso in- 
tensivo, Los materiales a la 
vista, son hormigón armado 
y ladrillo, o con revesti- 
mientos de alta calidad, ta- 
les como gres cerámico y 
cerámica esmaltada. 


ANALISIS 
COMPARATIVO 


Edificio destinado a la enseñanza 


media, 


Tiene una capacidad de alojamien: 
to de 420 alumnos en 12 aulas con 
capacidad de 35 alumnos por aula 
Si bien este colegio todavía no ext 
totalmente terminado, se pueden apre- 
ciar algunas diferencias en cuanto a 
forma y distribución de los espa: 
cios básicos, manteniéndose siempr 
en un partido compacto, con ahorro 
de metros cuadrados cubiertos sin 
disminuir el confort y la adaptación 
a las normas del Módulo 67. 

La planta rectangular presenta una 
zonificación clara por sectores. Por 
ejemplo en planta baja quedan le 


administración y el gobierno separados 
de las aulas comunes por la zona de 
recreación y de usos múltiples que 
al no estar rodeada de aulas, per 
mite una franca comunicación con 
el exterior. 


Los pasillos son més anchos que 
lo reglamentario, pero cumplen tam- 
bién la función de espacio para re- 
creos. Para este coso de 180 alum- 
nos en el nivel superior, el Código 
Rector exige dos escaleras con un 
ancho máximo de 1,80 metros y una 
superficie total entre las dos esca- 
lera; de 45m2, incluyendo los rella- 
nos. correspondientes. 


En el caso del proyecto que nos 
ocupa, se cumple con una escalera 
exterior que comunica en forma di 
recta la planta alta con el cam- 
po de deporte, facilitando así un ré 
pido traslado de los alumnos del 
primer piso en las horas de Educa: 
ción Física. 


El enviguetado de la estructura, 
fila un ritmo direccional de creci- 
miento al mismo tiempo que alivia- 
na visualmente la estructura del techo 
al no presentar el casetonado, 


Los tabiques de separación inte 
rior son removibles, con estructura 
metálica y paños filos modulado. 
Lo batería de baños colocados en 
columna vertical, permiten la forma 
ción en su interior de un conduc: 
10, llamado “ducto de ventilación” 
que permite la reunión en su inte- 
rior de todos los depósitos y cañe- 
rías para facilitar su reparación en 
caso de desperfecto, 


Los parasoles de hormigón modu- 
lados en relación con la estructura 
cumplen 3u cometido y aportan mo: 
vimiento plástico a las fachadas, 


Derecha arriba, tabiques removibles 
modulados org. 


irculaciones 


jallo de lo anterior donde 
claramente el envigueta- 


jo, los planos opacos 
sirven de fondo a 


INSTITUTO 
“JOSÉ MANUEL 
ESTRADA” 


Proyecto: arquitectos Juan Carlos 
del A. Huerta y Lui 
Colaborador: 


Comitente: Cooperativa de 
profesores del Instituto. 


Fachac 


El Instituto José Manuel 
Estrada, en el cual se imparte 
enseñanza de bachillerato y 
comercial a jóvenes de am- 
vos sexos, ocupaba tiempo 
atrás dos edificios unidos por 
los fondos, en un centro de 
manzana, en un terreno en 
forma de L. 

Uno de los edificios tiene 
frente a Constitución al 1700, 
orientado hacia el norte, y 
el otro, a Entre Ríos al 1400, 
orientado al oeste. 

El Instituto inició un plan 
de reedisicación total de sus 
instalaciones y, a los efectos 
de que pudiera comenzar la 
demolicion del ubicado sobre 
Entre Ríos, redujo sus acti 
vidades al edificio que da 
sobre la calle Constitución. 

En el terreno que quedó 
libre se construye la primera 
etapa de Un nuevo edificio, 
cuyo proyecto total abarca 
también el terreno con fren- 
te a la cal.e Constitución. 

El proyecto fue encarado 
de acuerdo con los criterios 
generales y particulares con- 
tenidos en el tratado “Pol 
tica de las Construcciones 
Escolares”, preparado por la 
DINAE. El colegio, que fue 
un instituto privado hasta 
1948, está ahora bajo la con- 
ducción de sus profesores 
agrupados en cooperativa de 
trabajo y de enseñanza. Esta 
cooperativa está formada por 
Un centenar y medio de pro 
fesores que ejercen en tres 
turnos, con un total de 1400 


sobre la calle Constitución, segón maquel 


alumnos, y la enseñanza es 
totalmente gratuita. . 

Actualmente el coiegío es 
el local del Centro de Ense- 
ñanza y Difusión de los Prin- 
cipios del Cooperat'vismo. 

Las obras del nuevo edi- 
ficio se encararon parcial- 
mente con una subvención 
del Estado pero la mayor par- 
te del esfuerzo económico 
quedó a cargo de la coope- 
rativa de profesores. 


Proyecto 


El proyecto creado por los 
erquitectos surge de consi- 
derar —según informan en 
la memoria— al espacio edu- 
cativo “aula” y al recreativo 
“patio”, como ejes centrales 
de la composición. A partir 
de estos objetivos centrales 
se articulan los demás espa- 
cios, agrupados y localizados 
según las recomendaciones 
programáticas citadas. 

El proyecto incluye dos 
cuerpos, como el terreno lo 
exigía, teniendo una frente 
a Entre Ríos y el otro, a 
Constitución. Ambos cuerpos 
tienen sus niveles desfasados 
de modo que se enlazan con 
escalinatas de medios tramos 
y dejan en el encuentro de 
las dos aulas un espacio con 
patios. 

Informan en la memoria 
los proyectistas que se pro- 
pusieron colocar todas las 
aulas y gabinetes de trabajo 
en el cuerpo de edificio a 
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Niveles segundo y tercero del sector 
sobre Entre Ríos y segundo nivel 
sobre Constitución: 1, aulas; 2, gar 
binete de idiomas; 3, actividades 


2% NIVEL sobre Constitución prácticas. 


l 
Í 


Av. Entre Rios 


Planta nivel acce 


l ceptores; 
de acceso al primer nivel de 


Calle Constitución 
PLANTA NIVEL ACCESOS 


hi > 


ADA: 16 


A IN 


HANA 
SOU 


pei Corte transversal del edificio que 
de a Entro Ríos, En perspectiva se 
ve el bloque sobre Constitución. 


DRESS, 
Ly —)) 


construirse sobre Entre Ríos, 
lo que constituyó la primera 
etapa de la obra, dejando 
para una segunda etapa el 


bloque sobre Constitución, 
donde se proyectaron las de- 
pendencias administrativas, 
jefaturas, salas de reuniones, 
viviendas, garaje, etcétera 


Partido adoptado 


El partido adoptado pro- 
pone dar al espacio aula las 
mejores cualidades en cuan- 
to se refiere a sus requeri- 
mientos de superficie e ilu- 
minación; a la necesidad de 
evitar reflejos e incidencias 
directas del sol, a la de dár 
ventilación cruzada, a brin- 
dar buena aislación acústica, 
etcétera; además, como pre- 
misa propia, se cumple el 
propósito de no crear el es- 
pacio de aulas con caracte- 
rísticas diferenciadas. 

Así, se colocarán parasoles 
para evitar los rayos solares, 
se instalarán tabiques cobles 
para mejorar las condiciones 
acústicas, se orientarán por 
la izquierda en materia de 
iluminación y tendrán ventí 
lación hacia el patio y hacia 
la calle, en todos los casos 
que sea posible. 

Los gabinetes y laborato 
rios están considerados cor 
las mismas necesidades mí 
nimas que el aula común er 
lo que se refiere a las con: 
diciones generales de ¡lumi 
nación, ventilación, etcétera, 


== 
(CES 


los del sector que 


a lo que se suman los reque 
rimientos propios ide sus des 
tinos, tales como mayor dis 
ponibilidad de espacio, de 
luz y de mobiliario. 

Las aulas especiales o ge 
binetes podrán transformarse, 
si el aumento de la matrícula 
lo requiere, en aulas comu- 
nes, debido a su diseño mo- 
dular. 

El patio principal del esta- 
blecimiento está a nivel -1.10 
metros con respecto al nivel 
de acceso. Se ha procurado 
darle la mayor superficie po- 
sible y vinculaciones hacia 
el exterior por los dos fren- 
tes, incluyerido una penetra- 
ción visual. pe 

A partir de ese patio cen- 
tral se llega a las aulas y 
laboratorios mediante escale- 
ras de un solo tramo después 
de atravesar zonas de tran 
sición —patios y terrazas — 
que son como expansiones 
de ese mismo patio central 

En zonas cubiertas del pa- 
tio se ubicarán un escenario 
para los actos escolares y la 
cantina, volcada hacia aquél 
Se deja abierta la posibilidad 
de crear Un sector cerrado en 
la zona del patio que es cu- 
bierta. Se utilizaría un cerra- 
miento deslizante y se lo 
destinaría a salón ide usos 
múltiples. 

La administración, direc- 
ción, salones de reunión y 
otras dependencias se pro- 
yectaron en el cuerpo que da 
frente a Constitución. La di 


del edificio que tiene frente hacia Entre Ríos —a la izquierda—, se ven 
da frente a Constitución. 


rección y sus anexos están 
sobre el nivel adíninistrativo 
Se da así a este sector Una 
cierta privacidad, tal como lo 
requiere su función, sin que: 
dar aislado del resto de lá 
casa, ya que se vuelve por 
una doble altura al hall cen- 
tral. 

La biblioteca y mapoteca 
están en el sector que da 
sobre Entre Ríos, ubicadas so- 
bre el segurido cuerpo de 
aulas. Un último tramo de 
escaleras conduce hasta allí. 

Con esta ubicación queda 
libre la terraza sobre el pri: 
mer cuerpo de aulas, para 
ser usada como expansión de 
la biblioteca. 


Construcción 


El proyecto se resolvió con 
estructura de hormigón ar- 
mado que queda a la vista 
Es de tipo envigado, según 
el criterio utilizado actual- 
mente en edificios escolares. 
También son “de hormigón 
armado los antepechos, dise- 
ñados para albergar en su 
interior muebles y útiles de 
peda solas odos. pacesoles 
previstos, que tienen protec- 
ción de pinturas especiales. 
La carpintería es metálica 
y normalizada en diseños y 
tipos comerciales en plaza. 
Los tabiques divisorios son 
de mampostería común y se 
ubicarán según módulos que 
permitan una fácil transfor- 
mación de los espacios. 
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Usted la humedad 
construye destruye 


Póngase a cubierto con 


fanaroof 


El sistema que asegura impermeabilización 
definitiva para sus techos 


Más de 1.500.000 metros Un claro ejemplo lo Nuestro Departamento Técnico 
cuadrados de techos de todo proporciona el techado del está a sus órdenes. Consúltenos 
tipo y medida, a lo largo y complejo industrial rn 

lo ancho del país, están GRAFANOR, en Tucumán: 

demostrando las ventajas casi 60.000 metros cuadrados 

de FANAROOF. de techos, que ponen a 

Allí donde las condiciones cubierto el capital humano Fano 
climáticas son e industrial que cobijan. 

extremadamente rigurosas, Téngalo en cuenta en sus S.ALC.FI. 
FANAQUIMICA ha impuesto futuros proyectos y Av. La Plata 2351 - Cap. 


su tecnología de avanzada. construcciones. Tel. 923-4433/4316/4279 
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La construcción de este es- 
tablecimiento fue encarada 
por la Asociación Cooperado- 
ra de la escuela bajo el ré- 
gimen de Convenios incluido 
en el sistema Módulo 67. 

En cumplimiento de los re- 
quisitos impuestos por la ley 
se obtuvo, de la Intendencia 
Municipal de Buenos Aires, 
la cesión de Un terreno para 
asentar la futura construcciór 
escolar 

La Cooperadora adhirió y 
firmó el Convenio Decreto 
Ley 5633/67 en el cual se 
especificaron los aportes a 
realizar por el Estado y la 
Comunidad —a través de lo 
que se denomina “entidad 
ntermedia”— y se hizo res- 
ponsable del proyecto, la di- 
rección y la administración de 
las obras y de los fondos 
que constituyeron el aporte 
de la Nación. 

Los técnicos actuantes, una 
vez compenetrados de los 
problemas generales y parti- 
culares y en estrecho contacto 
con los funcionarios de la 
DINAE, hicieron suyas las 
premisas fundamentales ela- 
boradas por el organismo 
oficial y las interpretaron. 


Dichas premisas consistían 
en 

Considerar a la escuela 
como una totalidad, estiman- 
do que la “escuela” no es 
solamente el. espacio y en- 
torno físico que la rodea, si- 
no también el elemento hu- 
mano que en ella convive, 
tanto en la labor docente, 
como de aprendizaje y de 
cooperación comunitaria, Sólo 
así se estima que la escuela 
podrá considerarse un orga- 
nismo “vivo”. 

Disponer que las áreas 
educativas fueran espacios 
ilexibles, para adecuarse en 
forma simultánea a los cam- 
bios pedagógicos, técnicos y 
científicos. 

Cumplir con la necesidad 
de eliminar las áreas con 
destino único, dotando a ca- 
da ámbito de las facilidades 
de varias y diferentes fun- 
siones a cumplir, 
istematizar los métodos 
constructivos y adoptar el 
denominado Sistema Módulo 
67 (subsistema técnico-cons- 
iructivo), con todas sus im- 
plicancias. 

Racionalizar el diseño con 
una concentración de las 


áreas húmedas y servicios 
tios. 

Lograr que la estructura 
resistente sea la referencia 
básica para la solución espa- 
cial, constructiva y ordenadc- 
ra de las instalaciones de 
servicios, siempre concebidos 
como sistema y red flexibles 

Obtener un máximo rendi- 
miento de los espacios inte- 
riores con un mínimo de pe- 
rímetro. 

Diseñar las partes construc- 
tivamente como elementos 
terminados antes de su insta- 
lación en obra. La construc- 
ción pasará así de ser un ta- 
ller artesanal a ser un taller 
de montaje. 

Partido 

El equipo proyectista —se- 
gún informó— desarrolló el 
diseño de las obras sobre la 
base de las premisas enun- 
ciadas, del dimensionamiento 
aprobado por la DINAE, del 
cumplimiento de las normas 
del Código de la Edificación 
y de las limitaciones estable- 
cidas en la ordenanza muni- 
cipal correspondiente, que 
fuera formulada especialmen- 
te para el terreno cedido por 
el Municipio. 


maestros; 13, depósito materiales didácticos; 14, 


v, 


pensas; 16, coci 
de vehículos. Esc 


Corto longitudinal 
Escala 1:300 


jalón de usos múltiples; 


12, vestuarios y baños 
15, des- 
1o; 19, accoso 


E 


tros. Escala 


El partido adoptado se ge- 
neró sobre la base de un es- 
pacio didáctico de forma sim- 
ple, despegado de los muros 
vecinos, con una disposición 
equilibrada y rítmica de las 
áreas en todo su perímetro. 
Dado que es a lo largo de 
este perímetro que se ob- 
tienen las fuentes naturales 
de iluminación y ventilación, 
se ubicaron como núcleos fi- 
jos (áreas húmedas, servicios 
y circulación vertical) en el 
centro del área. Así las posi- 
bles transformaciones y dife- 
rentes posibilidades organ 
zativas pueden cambiar, sin 
detrimento de las condiciones 
de iluminación y ventilación. 


Dentro del esquema, tam- 
bién se tuvo en cuenta la 
necesidad de contar con es- 
pacios de transición gradua- 
les, a la escala del niño, des- 
de su ingreso al edificio, 
hasta llegar a su aula, o en 
su movimiento en sentido in- 
verso. 


De aquí la aparición de los 
espacios anexos para re- 
creación y esparcimiento sec- 
torizados para cada grupo de 
aulas y comunicados física y 
visualmente, para no perder 


'a sensación característica de 
compartir un “todo”, 

Las áreas seccionales ane- 
xas a cada grupo de aulas 
brindan al niño la sensación 
de protección al ubicarse jun- 
to a su lugar cotidiano de 
trabajo, sin que ello signifi- 
que perder la necesaria vin- 
culación y contacto con la 
“realidad” de los otros niños 
de mayor o menor edad (y 
físico). 

La organización de tres mó- 
dulos por grado (tres sec- 
ciones) es concurrente con la 
idea del óptimo máximo re- 
comendable para las necesi- 
dades programáticas. Esta 
misma agrupación se mani- 
fiesta coherente en el caso de 
ser necesaria su transforma- 
ción en laboratorios, talleres 
u otros locales educacionales 
(p'so superior). 


Proyecto 


Dadas las limitaciones de 
Un terreno típicamente urba- 
no, de dimensiones límite y 
en una zona densamente po- 
blada, el proyecto se desarro- 
1ló en cuatro niveles princi- 
pales. En el correspondiente 
a la planta baja se ubicaron 
los accesos, los espacios de 


| 
AN 
múltiple uso general y servi- 
cios; los tres niveles superio- 
res se destinaron a la activi- 
dad puramente educacional. 

El área de la planta baja 
destinada a patio abierto, re- 
sulta de dimensiones ajusta- 
das, por la necesidad de dar 
cumplimiento al programa 
previsto. A pesar de ello, por 
su buena orientación, y ante 
la posibilidad de que el Con- 
sejo de Planificación Urbana 
analice una transformación 
futura de la manzana como 
área verde, este sector, por 
su configuidad resulta ser el 
más conveniente para el des- 
tino fijado. El acceso peato- 
nal principal se desarrolla so- 
bre la calle Ayacucho.. La 
planta baja, en este sector, se 
eleva por encima del nivel 
vereda para poder ligar al 
área de usos múltiples —de 
altura mayor— utilizando en 
parte el desnivel natural del 
terreno y la cubierta que re- 
su'ta ser común a ambos, hall 
de entrada y salón de multi. 
uso.. Por la calle Vicente Ló- 
pez se han proyectado los 
accesos peatonales secunda- 
rios y de servicios, así como 
también una calle interna 
que permite el ingreso de los 


niones de:camaradería, asam 
bleas, torneos deportivos, etc. 
estimulan la necesidad comu- 
nitaria de comunicación ple: 
na entre personas con intere- 
ses e inquietudes comunes. 
La escuela brinda de esta 
manera la posibilidad de am- 
pliar las experiencias obteni- 
das dentro del grupo familiar 
con la permanente y activa 
relación e intercambio entre 
maestros, padres y educan 
dos. 

En los pisos superiores se 
desarrollan, tal como hemos 
expresado antes, los locales 
destinados a aulas comunes, 
talleres, laboratorios y locales 
complementarios de la activi- 
dad educacional. 

El total de aulas comunes 
suma 21 unidades agrupadas 
en sectores de tres espacios 
(módulos) cada uno. La su- 
perficie útil de cada aula es 
de 42,84 m2 brindando un 
valor aproximado de 1,40 m2 
por alumno, tomando como 
baso de cálculo una capac'- 
dad de 33 niños por am- 
biente. Todo el mobiliario 
deberá ser desplazable fácil 
mente, con versatilidad tal 
que favorezca transformacio- 
nes rápidas en la unidad mo- 
dular. 

En el paquete central se 
localizan las áreas húmedas, 
instalaciones fijas y el nú: 
cleo de circulaciones vert'ca- 
les. En el grupo sanitario «e 
ha previsto una batería para 
varones y otra para niñas, 
dado que toda la escuela ha 
sido proyectada para alber- 
gar niños de los dos sexos; 
Un grupo san'tarlo doble pa- 
ra maestros (de los dos se- 
xos); y el- depósito de piso 
y office para el ordenamien- 
to de los útiles de limpieza 
y materiales de uso ccmún 
empleados en la didáctica 

El espacio entre los gru- 
pos sanitarios ha sido desti- 
nado para alojar cenalizacio- 
nes de sumin'stro y drenaje 
de flu'dos, ventilac'ones y re- 
des generales de servicios, 


Construcción 

En general, se adoptó por 
la circunstanc'a del caso, el 
método de trabajo ce técni- 
cas tr-d'cionales racionaliza- 
cas. La estructura portante, 
elemento fundamental en la 
configuración de la arquitec- 
tura del edifico fue resuelta 
med'ante una organización 
modular de columnas y vi- 
gas cintas, con losas planas 
ejecutadas con casetones, cu- 
yos moldes de madera son 
recuperables. La distanc'a en- 
tre ejes de columnas es de 
6,90 m., y la cuant,a de ace- 
ro estructural, metced a' la 


igón, la baranda de cañ 


Un detalle de la foto ant 


de la cocina. 


'atamiento del hor- 
ica que se integra 


niones de:camaradería, asam 
bleas, torneos deportivos, etc. 
estimulan la necesidad comu- 
nitaria de comunicación ple: 
na entre personas con intere- 
ses e inquietudes comunes. 
La escuela brinda de esta 
manera la posibilidad de am- 
pliar las experiencias obteni- 
das dentro del grupo familiar 
con la permanente y activa 
relación e intercambio entre 
maestros, padres y educan 
dos. 

En los pisos superiores se 
desarrollan, tal como hemos 
expresado antes, los locales 
destinados a aulas comunes, 
talleres, laboratorios y locales 
complementarios de la activi- 
dad educacional. 

El total de aulas comunes 
suma 21 unidades agrupadas 
en sectores de tres espacios 
(módulos) cada uno. La su- 
perficie útil de cada aula es 
de 42,84 m2 brindando un 
valor aproximado de 1,40 m2 
por alumno, tomando como 
baso de cálculo una capac'- 
dad de 33 niños por am- 
biente. Todo el mobiliario 
deberá ser desplazable fácil 
mente, con versatilidad tal 
que favorezca transformacio- 
nes rápidas en la unidad mo- 
dular. 

En el paquete central se 
localizan las áreas húmedas, 
instalaciones fijas y el nú: 
cleo de circulaciones vert'ca- 
les. En el grupo sanitario «e 
ha previsto una batería para 
varones y otra para niñas, 
dado que toda la escuela ha 
sido proyectada para alber- 
gar niños de los dos sexos; 
Un grupo san'tarlo doble pa- 
ra maestros (de los dos se- 
xos); y el- depósito de piso 
y office para el ordenamien- 
to de los útiles de limpieza 
y materiales de uso ccmún 
empleados en la didáctica 

El espacio entre los gru- 
pos sanitarios ha sido desti- 
nado para alojar cenalizacio- 
nes de sumin'stro y drenaje 
de flu'dos, ventilac'ones y re- 
des generales de servicios, 


Construcción 

En general, se adoptó por 
la circunstanc'a del caso, el 
método de trabajo ce técni- 
cas tr-d'cionales racionaliza- 
cas. La estructura portante, 
elemento fundamental en la 
configuración de la arquitec- 
tura del edifico fue resuelta 
med'ante una organización 
modular de columnas y vi- 
gas cintas, con losas planas 
ejecutadas con casetones, cu- 
yos moldes de madera son 
recuperables. La distanc'a en- 
tre ejes de columnas es de 
6,90 m., y la cuant,a de ace- 
ro estructural, metced a' la 


igón, la baranda de cañ 


Un detalle de la foto ant 


de la cocina. 


'atamiento del hor- 
ica que se integra 


sobre ella. 


doblada y puertas de placa pintada. 


técnica adoptada pudo ser 
reducida en un 15 por cien- 
to con relación a estructuras 
convencionales programadas 
para solicitaciones similares. 
La estructura permanece “a 
la vista”, y fue hecha con 
madera cepillada, Los mol- 
des para los casetones, de 
madera laminada, fueron fa- 
bricados para cubrir las losas 
por tramos de a cuartas par- 
tes por colada. De esta ma- 
nera, con pocos elementos, 
y en función de la secuenc'a 
del proceso constructivo, po- 
drán ser utilizados múltiples 
veces disminuyendo de ma- 
nera apreciable los costos de 
amortización de los moldes. 

El segundo elemento cons- 


ples. A la derechi 
que condul 
Instalación eléctrica y sanitari 
vista. 


tructivamente importante lo 
constituye la carpintería me- 
tálica de c'erre, tanto exte- 
rior como interior. La carpin- 
teria exterior, convenc'onal 
y de hojas corredizas, se com- 
plementa con una estructura 
metálica liviana exterior que 
aloja un sistema de parasol. 

Este sistema consiste en 
una hoja pivotante, de tabli- 
llas de aluminio, colocada 
desplazada en un plano ver- 
tical paralelo a la carp'ntería 
La hoja puede adoptar tres 
pos'ciones: 1) Paralela la 


carpintería de cierre, actuan- 
do comc parasol vertical, 2) 
Perpend'cular a dicha carpin- 
teria perm'tiendo las visua- 
les hacia el exterior y 3) For- 


mando un ángulo de 459. So- 
bre las fachadas norte y oes- 
te se complementa con un 
parasol horizontal. No re- 
quiere prácticamente mante- 
nim'ento por su sistema cons- 
tructivo y por el tipo de ma- 
teriales empleados. 

El cierre lateral de las au- 
las hacia los sectores de es- 
parcimiento y recreac'ón, fue 
proyectado como espacio pa- 
ra guardar equipamiento y 
materiales didácticos y como 
guardarropas. El material em- 
pleado en este caso fue el 
ladrillo de vidrio, elemento 
terminado, de color, de fá- 
cil manten'm'ento y que fa- 
vorece el paso de la luz des- 
de el aula al sector en cues- 


tión, espacio que se ve refor" 
zado en su iluminación y 
ventilación por los extremos 
de dichas áreas seccionales, 
que dan directamente al ex- 
terior. 

La altura de estos cierres 
de material traslúcido de las 
aulas, llega hasta el nivel del 
d'ntel de la puerta de accezo 
del local, complementándose 
la parte superior con carpin- 
tería metálica y vidrio trans 
parente, para mantener el 
sentido de continuidad espa 
cial de cada sector. 

En correspondencia con es- 
te criterio, los núcleos sani- 
tarios del paquete central 
son opacos hasta la altura 
del dintel de las puertas, y 
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también se Cerran, hasta 
completar la. distancia del 
c'elorraso, con carpintería 


metálica y vidrio transparen- 
te. De esta manera se obtie- 
ne la sensación de continui 
dad buscada con el fin de 
que las visuales, desde cual- 
qu'er punto de observación 
et. el nivel correspondiente, 
mantengan la sensación de 
totalidad. Como remate de la 
caja de escaleras y del as- 
censor, se proyectó una cú- 
pula-claraboya metálica fija, 
que permite el paso de la 
luz' natural para este núcleo 
de circulaciones verticales. 


Instalaciones > 


La' escuela está equipada 
con las instalaciones tra3'c'o- 
nales, que permanecen a la 
vista y directamente acces'- 
bles, formando parte del or- 
ganismo escuela, pintadas 
con los colores correspon- 
dientes a las normas IRAM, 
e integrándose dentro del 
contexto didáctico=arqu'tec- 
tón'co. 


A los fines de climatiza: 
ción ambiental, se cuenta 
con un servico de calefac- 
ción central, de d'strbución 
sectorizada con una fuente 
única de producción del ca- 
lor. 


Las “nstalaciones san'tarias 
y cloacales están en un pa- 
quete centra! muy estrecha- 
mente vinculadas a las ba- 
terlas sanitarias. Los tramos 
horizontales que aparecen, 
también lo hacen a la vista, 


así como las vent.lecones y 
demás conductos. 


Desde el punto de vista 
eléctrico, se previó el sumi- 
nistro "normal para satisfacer 
las necesidades de ¡lum'na- 
c:ón y domésticas, y para el 
suministro de energía a los 
sectores motorizados. 


Conjuntamente se proyec- 
taron sencillos sistemas de 
comunicaciones internas, se 
instaló una red telefónica in- 
terna con conmutador central 
y aparatos en cada local de 
trabajo y una red de alto- 
parlantes para la transmisión 
de música y comunicaciones 
a nivel colectivo. También la 
escuela cuenta con portefón 
y cerradura eléctrica y bocas 
de salida para antena de te- 
levisión. 


ANALISIS COMPARATIVO 


Edificio destinado a la enseñanza 
primaria de doble escolaridad con 
jornada completa, Tiene una capaci- 
dad de alojamiento de 720 alumnos 
en 29 aulas de 30 alumnos por aula, 


Realizado bajo el régimen de con- 
venios, es un ejemplo de unión en: 
tre Cooperadora, docentes, padres y 
alumnos 


El análisis. arquitectónico-funcional 
con respecto al Código Rector de Ar- 
quitectura Escolar es un poco rela 
vo, pues está ubicada en una de los 
zonas más densamente pobladas de 
la Capital Federal, con características 
muy particulares 


Tratado como edificio en torre, se 
separa de las líneas medianeras en 
planta baja, por medio del patio o 
área de recreación al aire libre y en 
primer piso, con una terraza sobre 
planta baja. En la fachada, además 
del revestimiento metálico de color 


ocro, lo que más se destaca %s el 
tratamiento de loz Parasoles. Estos 
son de aluminio, de accionamiento 
manval y pivotante, Tienen una es 
tructura metálica independiente. que 
forme una verdadera pantalla que 
rodea las dos plantas de aulas y la 
planta baja 


Los accesos están bien definidos. 


La superficie. del 
que ser de 7.200 m2., que es la que 
corresponde al dar 10m2. de super- 
ficie por alumno, pero en este caso 
especial, se permitió el 60% de 
disminución por las razones anterior 
mente dichas. 


terreno tendría 


El desplazamiento vertical habitual 
de los alumnos, también excede, los 
reglamentarios, siendo en este. caso 
para escuelas primarias, 
y medio, 


de' un nivel 


La escalera interior de dos tramos 
rectos remata en una cúpula: vidria- 
de. La luz cenital paja. a través del 
hueco de la misma que es más gran 
de que la cojo, aportando luz natu 
ral a la circulación vertical. Tiene una 
estructura independiente y está total 
mente separada de la: estructura pbr- 


tante del edificio. 


Esta escalera como la exterior, dan 
como resultado un juego espacial muy 
interesante, pero desde el punto de 
vista: funcional, no llega a los 90 m2. 
requeridos entre caja y relleno para 
dar cabida a los 360 alumnos que 
hay por piso. 


Las circulaciones horizontales. son 
amplias y están integradas a las: z0- 
nas de recreación. La carpintería me 
tálica exterior e interior, muy bien 
resuelta, destacándose los paños de 
bloque de vidrio que separan las 
aulas de las, circulaciones, ques ilumi 
nan los pasillos con reflejos azulo- 
dos, 


Ninguna pared opaca llega al ca- 
setonado del techo, sólo paños wr 
driados transpartes que acentúan la 
continuidad espacial. 


Limpieza de formas, color y lumi 
nosidad son los elementos definito: 
rios de este proyecto. 


A la izquierda: Detallo de los cal 
ventores en la zona de usos múk 


A la derecha: La calefacción de las 
aulas y zonas de recreación internas! 
está dada por radiadores de ca 
aletado con chapa de protección. | 


qui 
tres módulos de aula co- 
món se organiza la biblioteca. El 
equipamiento adecuado permite va 


les. De 
de la biblioteca y 
de aulas y talle: 


de padres o clases esp 
cha: La 


AL contr 
práctica de sepe- 
rada de la teórica por una puerta 
plegadiza de color axul. Las mesada: 

1m de mármol, bachas de acero 
xidable, instalación eléctrica a la 
2 y lugar para guardado en 
la parte inferior de las mesadas. De- 


Derecha abajo: 
cente en las aulas, talleres, labora» 
torios y bibliote 


Abajo, izquierda: Desde el interior 
del aula, un detalle de la carpinte: 
y parasoles. Al centro: Plafón 
incandescente en las circulaciones. 


Derecha: Spot incondescente en la 
zona de usos múltiples. 


e 
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ESCUELA 
No. 20 


Cuando se presentó la po- 
sibilidad de llevar a cabo la 
realización arquitectónica de 
esta escuela, se buscó so'U- 
cionar un partido que die- 
ra una respuesta tipo para 
un problema tipo. 

El problema tipo se presen- 
ta cada vez que nos damos 
cuenta de que el 80 por 
ciento de los terrenos ccupa- 
dos por escuelas primarias 
que necesitan urgente reno- 
vación, dentro del ámb'to 
de la Capital Federal, están 
constituidos por dos lotes de 
mitad de cuadra que dan 
una medida entre 17 y 20 
metros de ancho, por 50 ó 
60 metros de largo. La su- 
perficie resultante, de alre- 
dedor de 900 metros cua- 
drados y las disposiciones 
del Código Rector de Arqui- 
tectura Escolar en cuanto a 
metros cuadrados por alum- 
nos y a limitaciones de al- 
tura, hacen que el margen 
de pos'b:lidades con las 
que se puede jugar sea muy 
estrecho. 

Por otro lado, la imposbili- 
dad real de adquisición por 
el Ministerio de Educación 
de terrenos más adecuados, 
impone la necesidad de lo- 
grar propuestas coherentes 
con la actividad a desarro- 
llar dentro de ese marco tan 
exiguc, como prototipos re- 
petibles a escala ciudad. 


Implantación 
en el terreno 


Tratando de sacar partido de 
las exigencias impuestas 
por el Código de Edifica- 
ción de la Ciudad de Bue- 
nos Aires, a la vez de cum- 
plimentar las prem'sas del 
Código Rector de Arquitec- 
tura Escolar, el edificio a 
construir se ha implantado 
en el sector medio del te- 
rreno disponible, producien- 
do, hacia el frente, un im- 
portante retiro destinado a 
estacionamiento obligatorio, 
logrando así jerarquización 
del acceso, amplio desaho- 
go en las horas de gran_mo- 
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vimiento de usuarios, zona 
de espera de padres y, fun» 
damentalmente, un remanr- 
so imiermedio de transición 
entre la calle y la escuela 
que actúe como protección 
de la misma. Hacia el fondo 
se aprovecha el retiro obli- 
gatorio para destinar ese 
sector a expansión descu- 
bierts de los usuarios 


Accesos 


El acceso principal de la es- 
cuela está ubicado central- 
mente en la fachada, El 
usuario es llevado hasta él 
por una diferenciación de 
solado y de nivel. La entra- 
da está acentuada por Un 
volumen que la remarca y 
le sirve de protección. Se 
obtiene así definición y cla- 
ridad de lectura del acceso. 
El acceso de servicios conec- 
ta directamente la zona de 
cocina y despensa con el 
lugar previsto de estaciona- 
miento. 


Circulaciones 


Desde la entrada, a medio 
nivel con respecto a las plan- 
tas de uso; se puede optar 
por concurrir directamente 
al área de enseñanza (su- 
biendo) o dirigirse hacia el 
área de locales complemen- 
tarios a nivel. escuela (ba- 


O 


ía 


jando): salón multiuso, ad- 


ministración, comedor, et- 
cétera. 
Con esto se logra evitar 


servidumbre de paso y una 
mejor distribución del flujo 
circulatorio, Además el alum- 
no solo debe subir un nivel 
y medio desde el acceso 
hasta el lugar de enseñanza 
más elevado, cumpliendo 
así las indicaciones del Có- 
'go "Rector, 


Esta circulación, que recorre 
el edificio en altura, nuclea 


la totalidad de los movi- 
mientos verticales de los 
alumnos entre el acceso y 
las aulas. 

Zonificación 


La escuela presenta tres nu- 
cleos fundamentales autó- 
nomos e independ'entes, de 
forma que cada uno de ellos 
fencione sin interferencias: 
a) Locales complementarios 
a nivel escuela en Planta 
Baja, Comprende dirección, 
administración, sala de maes- 
tros, biblioteca, sala de mú- 
sica, jardín de infantes, co- 
cina y sanitarios. Todos es- 
tos locales sirven a un “sa- 
lón multiuso”, dispuesto de 
manera de lograr una má- 
xima utilización de los es- 
pacios.. Este salón cumple 
las funciones, en distintos 
horarios, de sala de lectura, 


comedor, expanisión cubierta 
del jardín de infantes y sa»! 
lón de actos. 

Es atacado directamente 
desde el acceso y se vuelca 
hacia la expansión desc 
bierta posterior en medio ni- 
vel. Está diseñado en for- 
ma tal que permite la unifi- 
cación optativa con sala de 
música o el jardín de infan- 
tes, de acuerdo con alterna- 
tivas o necesidades de uso. 
b) Primer nivel de enseñan- 
za. Compuesto por las cua-| 
tro primeras aulas del ciclo 
básico que forman una ul 
dad con un espacio central 
de exrensión cubierta y los 
servicios sanitarios. La ex-| 
pansión descubierta se rea- 
liza en el retiro de fondo a 
medio nivel. 

c) Segundo nivel de ense- 
ñanaza. Comprende las tres 
aulas r=stantes de la cohorte, 
correspondientes a los cur- 
sos superiores; el aula de; 
actividades prácticas y un es- 
pació central de las mismas 
características que el ante“ 
rior. La expansión descu- 
bierta está emplazada apro- 
vechando la terraza del 
edificio especialmente pre- 
parada a tal fin. 


Flexibilidad en 
relación con el partido 


El edificio se materializa con' 
un módulo estructural c 


Planta nivel + 8,90: 1, terraza; 2 vivienda del encargado; 3, pa: 
tio de servi 


Planta nivel + 5, 


prácticas; 2, aulas; [| 
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Planta nivel + 2,70: 1, aulas; 2, expansión; 3, sanitarios mujeres; 
4, sanitarios varones. 


Planta —0,40: 1, patio; 2, aula de música; 3, jardín de infantes; 
4, espacio de usos múltiples (salón de actos ,comedor, sala de 
5 


lectur 


"6, e 
rección; 8, acceso; 9, cocina; 10, sanitarios mujeres; 
tarios varones; 12, despensa, vestuario; 13, estaciona: 


o 
«¡dense con el módulo fun- 
cióal de aulas de 7,20 x 
7,20 m.* 

Los.módulos se han dispues- 
fto:'de ¡manera de obtener 
plantes” libres que permitan 
flexibilidad en el tiempo y 
en el espacio, contemplando 
la adaptación a nuevos mé- 
todos y técn'cas de enseñan- 
za. Por esa razón el núcleo 
sanitario (elemento fijo) fue 
secado de la planta libre, y 
todas las particiones interio- 
res son removibles a efec- 
tos de lograr una modifica- 
ción simple y económica de 
adecuación. 


Materialización 
constructiva 


La realización del edificio 
está pensada en función de 
lograr economía en la cons- 
trucción y fundamentalmer.. 
te, en la conservación y 
costo operativo del mismo. 
Se utiliza en forma princ'- 
pal el hormigón armado y 
ladrillo: prensados a la vis- 
ta de forma de aprovechar 
la expresión propia del ma- 
terial a la vez que su míni- 
ma necesidad de conserva- 
ción, 

La totalidad de las canaliza- 
ciones son externas tratan- 
do de mantener el criterio 
de flexibilidad y simpleza 
constructiva general. 


Corto A-A 


Escala 1:300 


Corte B-B 


Escala 1:300 


Desdo el área de recreación externa se recorta sobre el cielo el perfil del techo. 


infantes; 
10, se- 
12, sala de profesores; 13, paso; 14, patio abierto; 
jardín de infantes; 17, proyección de pérgolas. Es- 


quier sector de manera in- 
dependiente, s'n resentr el 
fuerte enlace creado por su 
ley de generación. 


Las áreas recreat vas son las 
que más frecuentemente se 
integran con la calle central 
de la Villa y diversos secto- 
res de esta plazoleta pue- 
den ser invadidos durante 
los recreos o en actos esco- 
lares. 


El diseño de las aulas res- 
ponde a la necesidad de ob- 
tener una correcta ¡lum'na- 
ción y ventilación en todos 
los res del recinto y la 
repetición de este corte en 
los otros sectores, amén de 
independizarlos formalmen- 
te. genera bandas de ilumi- 
nac'ón natural que r'tman el 
espacio. 


Corte transversal 
Escala 1:500 
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Suscripción 


5 números: $ 590,— 
en el exterior 


10 números: u$s 40,— 


CONFORMADOS EN FRIO 


Envíe cheque o giro postal 
pagadero en Buenos Aires, 
a la orden de 


SÓ editorial contémpora s.r.l. 


ARGENTINA SAIC 


C. Pellegrini y SS 
Viamonte - Valen- Sarmiento 643, 5% piso, of. 522 


tín Alsina - Tels. *% e 
208-8035 al 39 y Tel, 45-1793 y 45-2575 


208-8030 Buenos Aires 


EDICIONES DE ARQUITECTURA AT sm AL SERVICIO DEL ARQUITECTO 


por 
plás 


INTEGRACION DE TIERRA, HOMBRES Y TECNICA Perfiles mínimos para ventanas. Todos los tipos de 
cortinas de enrollar, persianas y mosquitero, Marcos 
mas. Cortinas de enrollar. Taparrollos. Láminas a escala 
con todos los detalles constructivos. 


milla, Bases para la planificación de ciud 


En premsa 
” El ejemplar $ 


LA ESCALERA 


(4% adición), por el Arq. Alberto A. Sabati 
tamente con ilustraciones y 16 tablas qu 


VIVIENDAS PARA HOY Y PARA SIEMPRE 


royectarlas correc: 
de calcularlas 


mediante un número índice y ocho páginas de jardines con planos y 
nóminas de plantas. Además normas para diseñar casas con 
tribución interna y ales, honorarios y 
otros datos de interés los futuros propietarios. Tapa y 8 páginas 
a cuatro colores. 


El ejem 


$ 2. — 


construcción. Cómo solucionar defectos 
Rústica $ 200.— DETALLES DE CARPINTERIA METALICA 

por Víctor Hugo Soto. Láminas con encuadernación de broche plástico 

que permite doblarlas fácilmente su cómoda utilización. Puertas, 

Ventiluces, Marcos, Balcones, Taparrollos, Portones de Garajes, 

icas y muchos otros detalles prácticos de carpintería 


RENOVANDO NUESTRAS CIUDADES 


por Miles L. Colean. El gran problema contemporáneo de renovar las 
ciudades existentes, tratado en una síntesis magnífica 200 páginas. 


Rústica $ 2. 


El ejemplar $ 150 — 


EFECTUE SU PEDIDO A: 


de ta de morse porno ss sin si EDITORIAL CONTEMPORA S.R.L. 


» por la más estupenda aventura de planificación de- 


40.— SARMIENTO 643 45-1793-2575 


Para augura 
odos aspiramos. 
Publicas det 
sede PS estilo 


den 


e eos cons! 
.nuación algunas 


ee es 


mares 
Picos. 


queremos 


darle 
una mano 


que hablan por si solos. Ofreciéndole siempre 
los mejores mat 


alos y poniendo a su servicio to- 
da nuestra experiencia. 38 AÑOS en impermeabill 
zación de techados, es decir CAPACIDAD. 


MANTA 


Revolucionario sistema de 
trama que permite acompañar todos los movimientos 
"PARA TECNADOS / de las losas 


lasa asfáltica de prolongada 
vida útil y fácil aplicación en trio. Mantiene elasticr 
dad a 10* bajo cero. 


Pintura de aluminio que actúa sc 
posibilitando la dí 


